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DISPOSIZIONI E COMUNICATI 


MINISTERO DELLA SANITÀ 


DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO 


‘Elenco n. 14 delle revoche di registrazioni o autorizzazioni di specialità medicinali nazionali ed estere disposte di 
ufficio ai sensi dell'art, 164 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n, 1265, 
e degli articoli 27 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478. 


® 
5 Numero 
G SPECIALITÀ MEDICINALI DITTA - SEDE Autorizzazione © decreto del decreto Data 
= di revoca 
A | 
| 
1! Diafitol: polvere 77 g. . aste Fias, Viterbo j Qui. - 26- 5-1945 2621/R 6- 2-1960 
‘2’ Ruminativo Ves . 1 .| Lab. Grifo, Perugia | _ - 2-11-1949 2622/R 9- 2-1960 
31 Steneurina (già Neuramina) fiale da 1 cc.;| Lab. Smart, Torino i n. 4346 - 8-11-1951 2649/R 25- 2-10960 
| confetti (categoria) | 
4| 4filina Esti fiale 3 ce. . . . . .  {Esti, Milano i n. 6376 - 6- 5-1952 2650/R 25- 2-1960 
6| Vaccino contro il Diftero Vaiolo Poili e Pic-|Ist. Zoopr. Sper., Teramo! n. 13862 - B1- 5-1958 2651/R 26- 2-1960 
cioni per uso veterinarie 
6| Pillole lassative Gensini . . . è .|E. Geusini, Firenze | BUL - 26- 9-19%40 | 2652/R 1- 3-196U 
| - 77-12-1940 
7|Calciogel fiale 2 cc. . . ... de Farmogal, Padova n. 12944 - 28- 8-1957 i 2653/R 7- 3-1960 
| Testocarhina supposte . . . Firma. Firenze n. 13376 - 29-11-1957 2654/R, 7- 3-1960 
9|Opotussina sciroppo . . . . «Tab, R. Delfino, Torino | n. 11562 - 1- 9-1956 | 2655/R | T- 3-1960 
10| Penicillina Sodium Crist. . ‘+ 0a + | Fammincas, Roloenn n. 897 - 16-10-1947 2656/R | 7 8-1960 
11) Pro Ussu ilacone 1u0 806060606 + a + +| Viorvit, Milano i N. 7166 - 15-40-1952 | 2601/K 2- 3 1960 
12) Galattogen 50 confetti . . . .. ... -. Boniscontro Gazzone, To ant - 21- 6-1938 | 2663/R 2- 3 1960 
,, TINO = RI 2-1940 
13|Lubinol flacone 225 g. . . . «+ .|Farber Ref, Milano ! n. 889 - 15-10-1947 2664/R, 10- 3-1900 
14 | Elisir Santa Rita depurativo, diveniva . Erboristeria S. Rita, To-, aut. - 27-11-1936 2665/R 10- 3-1960 
rino ‘ 
15|Serocama fiale 2 cc... ... 0.0... 'Farm. Torta, Arma dì aut. - 13- 3-1934 2666/R 10- 3-1960 
Taggia (Imperia) I 
16| Adiefim gocce (categoria) . . ..... Farmavigor, Milano n. 64ZI/A 0 - 24- 4-1958 2667/R. 10- 3-1960 
17) Fegetalina . . 0.0... ++ e. + «| Off. Farm  Fiorantina,i aut. - 18- 5-1939 2669/R 21- 3 1960 
Viareggio | 
18| Biogastrol polvere e compresse . . .. .|G. Mattioli, Miano n. 4318 - 22-12-1950 2671/R | 21- 3-1960 
19] Pureomulsion semplice e composto . . . .|Farber Ref, Milano n. 840 - 3- 9-1947 2672/R 21- 3-1960 
20|Methyl Bis fiale 3 sostanza attiva+Solv. .| Farmincas, Bologna n. 4694 - 22- 3-1951 2673/R 21- 3-1930 
21] Lievitamin  . . ..... . + . + + «| Lab. Livornese, Livorno | aut, 2- 3-1936 | 2674/R | 21- 3-1960 
22| Arsenonucleina Ist. Farm. Bema, Torino! aut. - 20- 4-1940 2675/R 21- 3-1960 
semplice elisir; semplice fiale (cat.); io- | 
data elisir (cat.); iodata fiale (cat.); va- 
lerianata elisir (cat.); valerianata fia- 
le (cat.) 
23| Calcio Nicotin fiale da 5 e 10 co.. . . . Lab. Pierandrei, Roma aut. « 1- 7-1947 2676/R 21- 3-1960 
24| Persolfina compresse. .....4+ 4 Di Scient. Venezie, Pa-| aut. - 10- 5-1934 2677/R 21- 3-1960 
ova 
25|Avit gocce e fiale . . . . « + + . .|Intermi, Milano aut. «- — 2679/R 21- 3-1960 
26|Lacto Stop uso vet. flacone 200 8. . . . .]G. Mezzadroli, Bologna aut. - 3- 7-1941 2680/R, 21- 3-1960 
27|Fibrol sciroppo. . . C. Braccio, Torino aut. - 8- 4-1941 2714/R 24- 3-1960 
28| Siero contro le infezioni dei vitelli per uso | Ist. Zoopr. Sper., Torino! n. 14015 - 20- 6-1958 2798/R 27- 5-1960 
vet. iniett. flac. 20 e 50 cc. 
29| Bulgaril fiale 10x5 ce, fiale 10x5 ce. (cat. Ofam, Crotone n. 4757 - 16- 4-1951 2816/R |! 14- 7-1960 
vitaminico) ‘ 
30|Liparsion fiale 10x1 cc. . . ..... .|Comp,Terap, Naz,, Torino] n, 10443 - 13-10-1955 | 2817/R | 14- 7-1960 
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SPECIALITÀ MEDICINALI DITTA - SEDE 


N. d'ordine Îl 


Vaccino Provac®s 5 e 20 fiale da 1 ce. 
Carpiotar flacone 100 g. ....... 
Pro Hepas gocce flac. 10 g. d da e le 
Cesaro flacone 100 g. polvere . . . , 
Bomodo flacone 100 1° MISI dolo de 
Antireumatiche Caber fiala da 5, ce. (serie) 
Adefcortisone (già Adefcortene) 
Sallodina Magnesiaca B1 fiale 10x5 cc. 
Primavit fiale 5x2 cc. da 15.000 UI 
Lipocinnavit fiale 10x2 cc. alata 
Eugastril B 12 gocce . . . Rua 
Fosfobiogeno Vit. fiale 6x10 cc... . . 
Vitafosfin fiale 10x1 cc. 

Salivit fiale 5x8 cc, + Bx2 ce. 


Adisterina fiale 10x2 cc. da w. 0,20, supposte 
5 da g. 0,20” 


Antincvritico BB fiale da 3 cc. 
Ad Crivit fiale 3x2 ce... . € fe 
ddimin Calcio 12 fiale 6x1 cc... ... 
Adunin 20 flacone 10 ce. 

ilfavena fiale 6x5 cc. 

4lfene gocce fiacone 5 cc. 

sintinevralgico Zeta Bi flacone 5 ce. 
Aspivit. compresse 

Cardiormone flacone inuttidosa 10° ce. 

Lecivit B12 inieitabile 


Lipometabol flacone sciroppo 120 3 
n. 48 


Nevrarton BI fiale 6x10 ec. + 6x1 cc. {cat.) 


: “duplalo 


Euforil B6 cialdini 30 


Disterina 600 fiala 1x2 cc.; fiale 2x2 cc.; 
boccettina 2 ce. da 600. 000 U.; boccettina 
da 2 ce. da 1.200.000 U.; boccettina da 3 ce. 
da 1.800.000U 


60|Epacardton fiale 10x2 cc. 


58 
59 


1 Ha Hb ph Co Co 
02 h9 mi D 0 QD 
E... 


61|Veparin PP cOîlirio flacone 5 g 
62| Terebeniodol 


63 | Acaroleum 
64! Aearomorg 
65! Medicamenio B. C. i 


.| Zanardi, 


A. Miceli, Milano 
C. Caligaris, Bologna 
Cif, Roma 

Ta. 

Ia. 
Farm. Caber, Ravenna 
Lachilo, Milano 
Bologna 
Ist. Bioch. Pavese, Pavia 
1.B.C.T., Torino 
Farmes Farm., Messina 
Lab. Delta, Brescia 
Lab. Lusardi, Modena 
Ist. Bioch. Pavese, Pavia 
Farto, Firenze 


Sierochimica, Firenze 
1.B.C.T., Porino 
Fidap, Catania 

1a. 
Stip, Pisa 
Splendore, Napoli 
Lab. Signori, Firenze 
Farm. Coli, Lucca 
1.C.B.'F., Trieste 
Farbio, Roma 
Perkins Chem., Torino 


Ist. Farm. Emiliano, Bre 
scia 


P. Bozzalla, Torino 
Lachilo, Milano 


Off. Mariani Sam, Vo- 
ghera 
Boselli Smea, Genova 


Lab. Ter. Siciliano, Pa- 
lermo 


.i Farm, Novitalia, Bari 


Ja. 
Bernardi 
gna 


Carletti, Bolo- 
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Numero 
Autorizzazione o derreto del do reto Data 
di revoca 

n. 4421 - 1- 2-1951 2856/R 8- 9-1960 
n. 224% - 28- 91949 2861/R 13- 9-1950 
n. 3913 - 26- 9-1950 2867/Ix 13- 9-19 
n. 2936 = 7- 2-1950 2868/R 13- 9-1969 
n. 2231 - 20- 9-1949 2869/R, 13- 9-1969 
n. 2056 - 3-11-1954 2897/R 13-10-1260 
n. 15135 - 18- 5-1959 3024/R 30-12-1950 
n. 4099 - 8-11-1950 3078/2 25- 1-1901 
n. 10335 - 12-10-1955 3079, R 25- 1-19G1 
n. 1264 - 16- 4-1948 3080/R 25- 1-19G1 
n. 9556 - 15-11-1954 3081/R, 25- 1-1961 
n. 744 - 20- 4-1959 . 3082/R 25- 1-1951 
n. 5826 - 14- 4-1959 3083/R 25- 11061 - 
n. 4922 - 22- 9-1955 3034/R, 25- 11941 
n. 1128 - 21- 7-1954 3092/R 27- 1-1961 
n. 1128/B 
n. 10200 - 13- 7-1955 3093/R 27- 1-1961 
n. 12% - 29- 3-1959 3094/R 9- 2-1961 
n. 3066 - 18- 3-1950 3095/R 27- 1-1961 
n. 3784 - 4 91950 3096/R 27- 1-1961 
n. 3585 - 1- 7-1950 3097/R 27- 1-1961 
n. 1325 - 3- 41959 3098/R 27- 1-1961 
n. 5646 - 4- 1-1955" 3099/R 27- 1-1961 
n. 7852 - R6- 5-1953 3100/R 27- 1-1961 
n. 12016 - 13- 6-1957 3101/R 27- 1-1961 
n. 1126 - 11- 8-1959 3103/R 9- 2-1961 
n. 6990 - 9- 9-1952 3297/R 24- 5-1961 
n. 1016/A - 60-11-1951 3298/R 20- 5-1961 
n. 6296/A - 29 9-1951 3239/R 24- 5-1961 
n. 1355 - 12- 7-1948 3300/R 20- 5-196f 
n. 14051 - 20- 6-1958 3324/R 23- 6-1961 
n. 16058 - 14-10-1959 3325/R, 23- 6-19601 
n. 170 - 11- 7-1945 3326/R 23- 6-1961 
n. 182 - 18- 7-1945 3327/R 23- 6-1901 
n. 104 - 29- 3-1945 3328/R 23- 6-1961 
n, 2864 - 28- 1-1950 3329/R 23- 6-1961 


Modifiche e rettifiche agli elenchi delle specialità medicinali registrate (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 
u. 118 del 15 maggio 1961), o revocate (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 23 maggio 1968). 


Supplemento ordinario alle Gazzetia Ufficiale n. 126 del 23 maggio 1960: 


Deltalan 
Pepetit, Milano 
Officina della ditta, Milano . 


Pag. 13, nn. 500, 501, 502. . . + 
Pag. 19, n. 777. <0000 4 0 60 
Pag. 36, nn. 1019, 1620, . + + è» è 


Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 23 maggio 1960: 


Pag. 1898, n. 209.0. 6 0 60 a 
fiala solvente . ..., 


(2067) 


. 


Alerpen flacone 400.000 U.I. senza 


leggasi: Deltetan. 

leggasi: Lepetit, Milano. 

leggasi: Officina Farbwerke Hoechts, 
Francoforte M, (Germania). 

leggasi: Allerpen flacone 1.000.000 U.I. 


senza fiala solvente. 
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Elenco n. 15 delle revoclie, în seguito a rinuncia, 


di registrazioni o autorizzazioni di specialità medicinali nazionali ed estere 


teina; con strofamina; barbiturica seda- 
tiva (cat.) 


o IT = 2 
| î Numero 

$ SPECIALITÀ. MEDICINALI DITTA - SEDE Autorizzazione o decreto del decreto Data 

Ue) | di revoca 

A i 

‘1/Kectil sospens. flacone 114 g. + . . . < .|Cons. Neot. Naz., Roma] n. 13353 - 25-12-1957 | 2602/R . I- 2-1960 

2|Otosimanite gocce 10 cc. .| Sigurtà Farm., Milano n. 3777 - 19- 8-1950 2612/R 1- 2-1960 

3| Piton fiale 3x1 cc. da 10 UI .. +| R. Ravasini, Roma n. 1881 - 21 4--949 2613/R 1- 2-1960 

4 Bristaciclina capsule 50 mg. e cat. « P» daj Cons. Neot. Naz., Roma | n. 9708 - R2- 2-1957 | 2614/R 1- 2-1960 

8 e 10 capsule da 250 mg. » e” 

5 | Plus-Micina flac, 500.000 UO+g. 0,5 (serie) | Co-Fa, Milano n. 8001/1 - 20- 6-1956 2615/R oa 2-1960 
- 6| Vagisan Weraz (uso vet.) pomata g. 100 .j Sace, Milano n. 1604 - 15- 1-1949 2616/R 1- 2-1960 

7| Putmosal (uso vet.) compresse 12 . Id. ° n. 1605 - 29- 2-1952 2617/R 1- 2-1960 

8| Derrophen (uso vet.) flac. 1000 ce. soluz. uso | Emelfa, Milano n. 9878 - 28- 3-1955 2619/R 2- 2-1960 

esterno è j : 

9} Novalgina (uso vet.) flacone 20 ce. A Id, o ; n. 9873 - 8- 3-1957 2620/R 2- 2-1960 
‘10| Zoostrepto (uso vet.) flacone 5 g. . .| Farm. Gellini, Aprilia n. 15157 - 21- 5-1959 2623/R 9- 2-1960 
‘M| Compresse di penicillina crist. G. Potassica| Cons. Neot. Naz., Roma | n. 4034 - 9-1-1958 2624/R, 9° 2-1960 

Bristol 2 e 6 compresse da 250.000 U.O. e 
serie da 500.000 U.O. 
12] Diurto (uso vet.) fiala 1x2 cc. 500.000 UI;| Farm. Gellini, Aprilia n. 10970 - 9- 4-1956 2625/R 1- 2-1960 
fiala 1x2 cc. 1.000.000 UI {serie); fiala n. 10970/A - 9- 4-1956 
1x5 cc. 3.000.000 UI (serie) n. 10970/B - 9 41956 
13| Vaginol (uso vet.) pomata g. 100 e g. 500 Id. n. 22% - 23- 8-1949 2626/R 1- 2-1960 
14|Plasmozoo {uso vet.). fiale 5x10 cc. Hd. n. 10423 - 77-10-1955 2627/R 1- 2-1960 
‘15! Gellipen (uso vet.) flacone 1.000.000 U.I.; Ia. n, 15158 - R1- 5-1959 2631/R 6- 2-1960 
flacone 3.000.000 U. I. o . 
16 | Gastrofilos (uso vet.) flacone 100 g. . . Ia. n. 2186 = 6- 8-1949 2832,R 6- 2-1960 
17|Periferina fiale 6x1 cc.; confetti 40 (cat.) .jSigurtà Farm., Miano n. 4991 - 26- 5-1951 2633/R 6- 2-1960 
n. 4931 - 10- 7-1952 
18|Ginocalcion M - Ginocalcion P (cat.) . . [Unione Chim. Medicamen.} n. 13680 - 3- 4-1958 2635/R 9- 2-1960 
li Difme, Grugliaséo n. 13680/A - 3- 4-1958 
19} Geltetramicina (uso vet.): fiac. 1.000.000 UI! Farm. Gellini, Aprilia n. 15715 - 6- 6-1959 2636/R 6- 2-1960 
+ solv.; flac. 3.000.000 UI + solv. {serie) n. 15715/1 - 6- 6-1959 
20! Siero normale Cane per trasfusione fiale.| Ist. S. Belfanti, Milano n. 11280 - £1- 6-1956 2639/R -9- 2-1960 
2x50 cc. {uso vet.) È 
21} Vaccino Virus influenzale per via nasale Id. n. #1934/B - 31-10-1957 2646/R 6- 2-1960 
contro influenza epidemica flaconcino 
nebul. 2 cc. x 1 dose (cat.) 
22| Anafluose Guillaumin tavolette . . . . .{E. Granelli, Milano n. 8589 - 29- 1-1954 2647/R 19- 2-1960 
23|Deazolo compresse da g. 0,50 . . . . . .|De Angeli, Milano n. 2250 - 19-10-1948 2648/R 19- 2-1960 
24 Inosital compresse 40 da g. 0,5 . .|Foscama, Torino n. 2584 - 3-11-1949 2659/R, 7- 3-1960 
25) Timpanin (uso vet.) 1 bolo da g. 45 . . . .| Dott. M. Follis, Torino n. 15411 - 20- 8-1958 2660/R 2- 3-1960 
26 | Setticemina, fiale da 10 cc.; fiale da 4 ce.) Unione Chimica medica-| n. 14569 - 28-11-1958 2662/R 2- .3-1960 
1 (serie) menti Diîme, Torino n. 14569/1 - 28-11-1958 
27| Pazillin {(R), da 300.000 UL: da 3.000. 000. U.I..| Farmitalia, Milano n. 4731 - 22- 6-1957 2668/R 21- 3-1960 
(serie) . . ved 0010 n. 4731/1 - 22- 6-19597 ° 
28 | Scillaren compresse (cat.) SRP .| Sandoz, Milano n. 5977 - 9- 2-1952 2681/R 21- 3-1960 
29] Coleolina Vitaminica fiale 8 cc. . . .| Sipic, Roma n. 5216 - 23- 8-1951 2682/R. 21- 3-1960 
80|Magnesia Vittorio effervescente . . . .. Id. n. 3457 - 31- 5-1950 2683/R, 21- 3-1960 
+ 81| Calceolina compresse semplice (cat.); com- Hd. n. 5292 » 18-10-1954 2684/R, 21- 3-1960 
presse arsenicale (cat.) ° - 
32 Penicellina G. Sodica Crist. 200.000 U.I.;| Farmitalia, Miano n. 5369 - 23- 3-1957 2685/R 21- 3-1960 
500.000 U.I. (serie); 1.000.000 U.I. (serie) n. 5369/1 - 23- 3-1957 
: n. 5369/2 - 23- 3-1957 
83 Sonno Merk Complesso Clorocalcio Id. n. 5058 -  —- 1- 8-1957 2686/B. 21- 3-1960 
acone 1 g. 
34 | Corstiline (ACTH) Bouty mg. 25 (serie) . .| Lab. Bouty, Milano n. 5543/A - 23- 1-1952 2687/R. 21- 3-1960 
85) Penicillina produral Merel: da 400.000 U.I.;| Farmac, Italia, Milano] n. 6604 - 20- 6-1952 i 2688/R 21- 3-1960 
da 2.000.000 U.I.; da 4.000.000 U.I. «ora Merck Sharp Doh- 
me, Milano . 
86|Penstrep 4: } da 1 e 5 dosi; 4:1 da 1 e 5 Id. n. 7479 = 17- 4-1953 2689/R, 21- 3-1960 
dosi (serie) 
87 Theosalvose Guillaumin pura; con caffeina;! Lab, E. Granelli, Milano| n. 4882 - 18- 5-1951 2690/R 21- 3-1960 
digitalica; con fosfati; con litio; con spar- n. ABSR/A.  » 30- 4-1953 | » 
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DITTA - SEDE 


27) Rabarbaro Benzoato elivir flac. 150 g. 
[Ecartcei fiale 5x1 cc. da 100 me. feat.) . 

39! Dormil compresse; supposte (cal.); fiale (ca- 
i tegoria); gocce (cat.) 
i 

40 Neo.Na.Ca.Ma. tipo semplice fiale 2 ce 


fiale 5 cc.; tipo arsenicale fiale 10 cc. 
Tussamag Hatono da 200 c. 
Chinin Calciuin Sandoz fiale da 2, 5 e 10 ce. 
Menacorton compresse 20 da 2 mg. . 
Viteril compresse 15 da 30 mg. (cat.) A 
Triodan Guerbet boccetta da g. è 
Puunevrol fiale 3x1 cc. 
Nirexon confetti 6 da g. 0,25 
Rephrin (uso vet.) flacone 10 ce. 


siero contro Leptospirosi flacone 20 ce, 
vete) 


50 


bl | Antigeron granulare « 

52|Diodone Guerbet cat. vischioso fiala 10. co. 
53 | Diidrosireptomicina Solfato flac. 1 g. e 5 g. 
64 | Betafar fiale da 5 mg. 


Fenottazina Hocchst (uso vet.) iva pa 500; 
tabloidi 250 (cat.) 


vet.) 50 cc. 
Istafene compresse {cat.) : 
Lactobylt Lisato Batteriofago fiale 10x39 ce. 
cat.) 
SONG Dlidrostreptomicina Mete l da 1 g. 
e da 5 g., fiale da 1 g. e 5 g. (cat.) 
Gastrocotlolte 
plice (cat.) 


59) 
I 


i idonna {cat.) 

Pen Aqua da 2.000.000 1.0.; 
{serie); da 1.000.000 U.O. (serie); 
U.O. (serie). 


«la 400.000 U.0 


63/ Pen Agua Mycin da 400.000 U.I, +1 p.; da 
400.000 ULI. + 1 g. {serie}; da 1.000.000 U.I 
| +1 sg. (serie); da 1.000.000 U. 1 + 1 £ 
(serie) 
64|Amergopen 500 N. S. (cat.) 
65! Aquacillin da 300. 000 - 1.500.001) e 3. 000. 000 vo 


Aquacillin D. A. 
U.0. 

Testoryl fiale 2x50 mg. 

| Eworbin Ayerst compresse 100x0,25 g&., 

i time 50x11 gs. (cat.) 

Canfesaniina fiale 10x5 ce. 

Testosir compresse da 5 mg., 


car. 


68 


69 supposte da 


5 mg. E supposte da 5 mg. 

70 |Candidlip confetti 10 

71 Candiolip supposte 3 (cat.) Ò 

72 | Digoxin Lanorin fiale 3x1 e 12x1 ce. mg. 
0,5 

73 | Penicillina G. Procaina Crist. Merck flaco- 
ne 10 cc. 


74| Penicillina G. Sodica Crist, da 100.000, 200,000 


500.000 c 1.000.000 unità 


iii 
po arsencale fiale 2 ce.; tipo arsenicale 


{uso 


Ipofisina (uso vete), rlacone 10 cc. da 3 U.L 


Siero contro il ciiurro Beringhwerke {USO 


Vitanunico compresse sem- 


Gustrocollokle Vitaminico compresse bella- 


da 500.000 


(cat.) da 2,001).000-4,000.000 


il 


| 


Ist. Bioch. 


Ist. Bioch. Pinmì. 


Zilliken, Genova 
Sandoz, Milano 
A, Menarini, Firenze 


Promed Farm., Milano 


E. Granelli, Milano 
Molteni, Firenze 
Co-Fa, Milano 
Emetlfa, Milano 

Ia, 


Ja. 


.| Dietopharma, Firenze 


E. Granelli, Milano 
Farmitalia, Milano 
Farmaselecta, Milano 
Emelfa, Milano 


1a. 


U.C.I.B., Milano 
Ist, Carlevaro, 


Pirrì, Milano 
Sìcurtà Farm., Milano 
Form. Gellini, Aprilia 


Parma 


Milano 


Merk Sharp Dohme, Mi 


lano 
lst. Bioeh. Pimi 


La 


Cons. Neot. Naz., 


1a 


1a 


Lab. Robin, Miano 


Lab. Masostretti 


Valeri, Roma 
Difme, "Torino 


Sir 
Roma 


Candioli, Torino 


Id 


Burroughs Wellcome, Ro 


ma 


lano 
Ia 


Roma 


Milano 


1 
=) , n 
Merck Sharp Dohme, Mi- 


1ab. Chim. Biol 


Milano 


Autorizzazione o decreto 


5 


SS 


d5IIISII 


BPpPPPS8 


. 642 
. 13782-A 


5004 
500%/A 


. 5004/B 
. 5004/C 


532. 


5749 


. 5330 


14472 


. 8371/B 


10206 


. 5880 
. 13657 
. 9748 
. 12092 


. 11576 

. 6008 

. 9265 

. 12473 

. 11660 

. 10537 

- 10537/A 
. 13360 


. M06/A 
. 3815/1 


- 3196 
. BA0E/A 
. 517/0 


. dIf-D 


. 2804 

. 38041 
. 3804/2 
. 3804/93 
+ 8934 

. 8934/1 
. 8934/72 
. 8934/3 
. 14584/A 
. 1801 

. 1804/A 


. R298 


4345 


. 957 


1398 
1398/A 
1398/D 


. 5052 


5052/A 


. 15724 
. 3500 


. 9500 


n 


Numéro 
del deereto Data 
di revoca 
La ra x 5 
- R5- 3-1047 2691/R 21- 3-1860 
- 6-11-1953 2692/R 21- 3-1960 
- 17-10-1959 2693/i% 21- 3-1900 
- 17-10-1959 
- 17-10-1959 
- 17-10-1959 
- 16-11-1946 2694/R, 21- 3-1960 
- 28- 7-1954 2695/R. 21- 3-1930 
- 26- 9-1951 2696/R | 21- 3-1560 
- 18-11-1053 2697/R 21- 3-1260 
» 17- 1-7953 2698/R 21- 3-1960 
- 30- 6-1953 2659/R 21- 3-1950 
- 23- 1-1952 2700/R, 21- 3-1950 
- 18- 3-1958 2701/R 21- 3-1460 
- 17- 4-1957 2702]. 24- 3-1960 
- 1 2-1957 2703/R 24- 3-1960 
- 7- 9-1956 #04/R 24- 3-1960 
- 26- 2-1953 2705/R 30- 3-1960 
- 8. 9-1954 2706/R 30- 3-1960 
- 15- 5-1957 2707/R 24- 3-1960 
- 11 10-1956 2708/R 2A- 3-1960 
7-11-1955 | 2709/R | 24 3-1960 
- 711-195) 
- 241-198 | 2710/R 24- 3-1960 
- 31-12-1959 2715/R 24- 3-1960 
- 30. 8-1950 2712/R 24- 3-1960 
- 15- 6-1950 2718/R 24- 3-1960 
- 8 1-1951 
- 23- 4-1957 2715,;R 24- 3-1960 
- 23- 4-1957 2716/R 24- 3-1960 
- 13- 4-1957 2717;,R 24- 3-1960 
- 13- 4-1957 
- 13- 4-1957 
- 13- 4-1957 
- 22- 3-1957 2718/R 24- 3-1960 
- 22- 3-1057 
+ 22- 3-1957 
- 22- 3-1957 
- 12-12-1058 2719/R 24- 3-1960 
- 7 3-1949 2720/R 24- 3-1950 
1- 4-1950 
- 26- 4-1950 2721/R 14- 7-1960 
- 31-12-1000 2722/R, 4- 5-1960 
- 1- 91954 |  2723/R | 4 5-1960 
= 27- 5-1959 2724/R 4- 5-1960 
- 29- 5-1950 
- 27- 5-1U59 
- 15-10-1959 2725/R 7- 5-1050 
- 15-10-1959 2726/R 7- 0-1950 
e 11-10-1959 2727/R 7- 5-19530 
- 29- 5-1992 2728 R 7- 5-1950 
» 17- 6-1950 2729/R, 7- 5-1950 
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258 RIS RES 


as rna 


© wo 
Du 


8 


100 


107 
108 


119 


110 
111 
112 


113 
114 


Thetrmodeine compresse 4 
Akevit fiale e eampresse . ., . . 


Fosfoton B12 Sem fiale 1 eo. fcat.); fiale 1. ec. 
(cat. valero); fiale 1 es. (cat, tetrametil) 


Progestin fiale 3x5 mg.; I compressa im- 
nesio 

Duracillina sospensione acquosa: fiale da 
300.000 U; fiale 500.000 U.; fiale 3.000.000 U.; 
in olio: fiale 300.000 W.; fiale 3.000.000 U. - 
in olio tipo forte: fiale 400.000 U.; fiale 
400.000 U + siringa; fiale 4.000.000 U. 


Siero influenza e Pleuropolmonile Equini 
uso vet., flacone 50 cc. 


Siero contro l’Adenite Equina, uso vet., 
cone 50 e 100 cc. 


Kambion granulare . 
Vaccino Polivalente Curativo Paratifi A e o B 


Tenebril « 411» fiacone 20 ce. al 60%; fla- 
cone 20 ce. al 110%; procaina 29) 


Rodovischial sciroppo... .... + 
The Pettorale Erboris . . . $ 
Composto Calcio Arsenicate sciroppo * fiale 
Igroton compresse 20 da 0,25 


fla-| 


Albucid fiale 5x10 ce. . . . sa oe 
Liquicillina V compresse lenti): 


Artropathil Assenicale Siricno fiale 6x5. ec. 
(cat.) 


Aspro compresse 25. . . 
imiormina fiale 3x1 ec. 


Vitarsolo tipo debole e forte con arsenico; 
senza arsenico 


Neuromiodal Anfera gocce . . . È 
Pansulfa Penictliina V compresse (cat) . 
Gastrostenina compresse 20 


Penlator Penicillina G Sod. Crist. 
100.000 U. + inalatore 


Frizio Anartrina flac. liquido uso esterno 


Leucorsan emulsione 100 g. con iniettore; 
emulsione 100 g. senza iniettore; emulsio- 
ne 100 g. per tamponi 


Dormosan capsule; elixir (cat.) . . . . 


3 tub. 


Cardio Amnie Piam gocce 50 ce. x « « 
3 l Ergaloid confetti 25 e 50 


Cirene compresse 20 da’ mg. 0,5: fiale 5x1 
cc. da mg. 0,5; fiale 5x1 cc. da mg. 2,5; 
compr. 20 da 0,25 mg. {serie) 


Yatren Caseina fiale 5x1 ec. debole . . 
Neoteben polvere g. 5 (cat.) . .... 
Primachina compresse 15 da mg. 15 . . 


Solustibosan fiale 10x3 cc. soluz. acquosa; 
flac. 60 cc. soluz. acquosa; fiale 10x3 ce. 
oleoso 


Atebrin compresse 15x0,10 g.; fiale 2x0,3 g.; 
fiale 2x0,3 g.; fiale 6x1 g. 


Opiarson fiale da 1 cc... ...., 
Manetol fiale 5x1 cc. . . . 


Nicotinamide Bayer compresse 10 ai 5) 0,95; 
fiale 10x2 cc. 


Jocapral compresse 
Testoviron T gocce 10 cc (cat.) 


2 2 &£ » 


.|La Far, Milane 


G. Rivetti, Napoli 


(| sam Mariani, Voghera 


R. Ravasini, Roma 


Manetti Roberts, Firenze 


Ist. S. Belfanti, Milano 


Id. 
Intra Med. It., Roma 
Ist. iS. Belfanti, Milano ‘ 


E. Granelli, Milano 


Ist. Remedia, Torino 
Erboris S. A., Verona 
I.F.I.,, Torino 

Geigy, Milano 


Prod. Schering, Milano | 


F. Angelini, Ancona 


Id. 


Prod. Nicholas, Roma 
Ist. Sclavo, Siena 
F. Angelini, Ancona 


Id. 
Id. 
Id. 


Cyanamid Italia, Catania 


F. Angelini, Ancona 
Medal, Bologna 


.{ Prod. Schering, Milano 


.| Vecchi e Piam, Genova 
.{La Comm. Chimica, Mi- 


lano 


Cofa, Milano 


Id. 
Id. 
Id. 
I. 


Id. 


Id. 
Id. 
Id. 


Id. 
Prod. Schering, Milano 


» 3766 
. 1317 


. 4006/C 
4006/E 
4006/F 


1880 


BBPPDD 


. 3161 


t=] 


n. 9188 


n. 9186 


n. 9354 


n. 3341 


aut. M. I 


n. 498 


aut, ACIS 


n. 8152 
n. 4193 
n. 8088/A 
n. 5621 


_ n. 1363 


. 13212 
13212/1 
6667 
2257/D 
BAZA 
1961/A 


BpEBPBP 


n. 5030 


n. 6032 
n. 6032/A 


n. 3625 


n. 4699 
n. 7197 
n. 11129 
n. 5918 


n. 7872 


n. 6.384 
n. 5327 
n. 7527 


n. 7708 
n. 2922 


- 19- 8-1950 
» 15- 5-1948 
- 13-10-1951 
- 13-10-1951 
- 13-10-1951 
- 29- 5-1949 


e 1 41950 


- 28- 7-1954 
- 28- 71954 


- 25- #-1951 


- 54-10-1954 


- 16- 5-1950 
- 19- 2-1936 
- 19- 9-1946 


- RA- 9-1947 
- 18-11-1950 
- 13- 7-1956 
- 28-11-1951 


- 11-10-1959 
- 19-11-1957 
- 19-11-1957 
- 26- 6-1952 
- 84-10-1956 
- 11- 6-1953 
- 20- 6-1951 


- 24-11-1956" 


- 29- 2-1992 
- 11-11-1952 
» 5-10-1950 
-19-11-1959 


- 6- 3-1952 


- 19- 5-1952 
- 24- 4-1951 


- 22-10-1952. 


- 25- 5-1956 
- 12- 2-1952 


- 18- 6-1953 


- 9- 5-1952 
- 19- 9-1951 
- 24- 41953 


- 7 3-1953 
» 7- 2-1950 


2733/R 
2734/R 


2735/R 
2736/R. 


2737/R 
2738/R 
2739/R 


2740/R 
2741/R 
2742/R 
2743/R 


2744/R 
2745/R 
2746/R 


2747/R 
2748}R, 
2749/R 


2750/R. 
2751/R 
2752/R 
2753/R 


2754/R 
2755/R 
2756/R 


2757]/R 
2758/R 


2759/R 


2760/R 
2761/R 
2762/R 
2763/R 


2764/R 


2765/R 
2766/R 
2767/R 


2768/R 
2769/R 


7- 5-1960 
6 5-1060 
7- 8-1960 


4- 5-1960 


4 5-1960 


6- 5-1060 
4 5-1960 


4- 5-1960 
6- 5-1960 
4- 5-1960 


7- 5-1960 
4- 5-1960 
6- 5-1960 
4- 5-1960 


6- 5-1960 
6- 5-1960 
b- 5-1960 


4- 5-1960 
5- 5-1960 
27- 6-1960 


7- 5-1960 
6- 5-1960 
7- 5-1969 
4- 5-1960 


5- 5-1960 
6- 5-1960 
7- 5-1960 


7- 5-1960 
5- 5-1960 


5- 51960 


6- 5-1960 
E- 6-1960 
5- 5-1960 
7- 5-1960 


7- 5-1960 


5- 5-1960 
5- 5-1960 
5- 5-1960 


4 5-1960 
5- 5-1969 
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115| Citoascorbina fiale 5x1 ce. da g. 0,05 . .|Terap. Lombarda, Milano[. ni 7757 =» 451953 | 2770/R | e- 5-1960 


116] Destrocal fiale 2 ce. e 5 co. . +. + «| Polifarma, Roma i n. 118 "= 10- 4-1945 2771/R 7- 5-1960 
117} Miscomicina fiala 1 g. . . . = +. .| Cofa, Milano i n. 10539 - 11-11-1555 2772/R, 4- 5-1950 
118 Penstreg 41 dose 400.000 U. penioillinà 3 Nec Sharp Dohme, Mi| n. 7734 » 6- 5-1953 2773/R 4 5-1960 
ano » 
119 | Epafitolo flaconi 80 £. e 150 gi . .| T. Locatelli, Padova n. 12568 - P0- 5-1947 2774[R | 6@- 5-1960 
120 | Vitamina B1 Salf fiale 5x2 cc. da mg. 25 .|Salf, Bergamo | n 7539 = 13- 4-1953 2775/R, 7- 5-1960 
121 | Vitamina C Salf fiale 5x3 cc. da mg. 100. Id. n. 8194 - 13-10-1953 2776/R 4- 5-1950 
122} Penicillina G. Sodica Crist. flacone 200.000} Merek Sharp Dohme, Mi n. 5701 - 22-12-1951 2I71[R 7- 5-1960 
U.; flacone 500.000 U.; flacone 1.000.000 U.| ano i ; 
123 Facomo Poliomielitico Parke Davis fiaconel Parke Davis Italia, Romal n. 13654 —- R1- 2-1958 2778/R 7 5-1960 
Î ce, } E ; 
124|Atadtol supposte b. (serie cat.) .[Ist. F. Tosi, Milane n: 14129/A-1 - 21-12-1959 2779/R | 5- 5-1960 
125° Cylose capsule 30. . Farmacosmici, Milano n. 10528 - 7-41-1955 2780/R 7- 5-1960 
126 | Estilbin Composto compresse 30x0,1 e. Id. n. 6858 - 25-8-1952 2781/R. 6- 5-1960 
127|Oricur compresse 40... . il Id. i n. 9937 - 26- 4-1955 2782/R. G- 5-1060 
123 | Ossiurefia sciroppo 50 cc. e 800 ce. .| Farmaroma, Roma n. 10035 - 28- 5-1955 7788/R 4- 5-1960 
129 | Pomata Oftalmica Simanite tubo g. 7. . .!Sigurtà, Milano n. 118 - 7 2-1945 2784/R 4- 5-19909 
.130|Cytepar discoidi 24 e 50 da g. 08. C. Erba, Milano n. 15936 - 9-10:1959 2785/R 27-65-1960 


131} Synerobin flae. 400.000 U. + g. 1... .|Lab. Robin, Milano n. 6443 - 22-10-1955 2786/R 12- 5-1960 
132 | Cinnarson. fiale 10x1 ee. iodato b.; fiale|C. Acquaviva, Roma | n 7662 - 10-10-1952 2787/R 3- 6-1960 
10x2 ce. iodato a. | G 
133 } Digitalina Nativelle gocce 5 ce. . .LE. Granelli, Milano n. 5026 - 15 6-1958 2788/R |. 3- 6-1960 
134 | Pipanol Cloridrato compresse 1000 Lba. Wiuthrop, Roma n. 7556 - 30- 31953 2789/R 4- 6-1960 
135 | Colevis fiale 5x10 ce... . . . .. + .fVister Virmara Ter., Co-l n. 2473 - 27- 8-1950 2790/R 4_6-1960 
i ‘mo 
136 | Davitan 20.000 flacone 10 ce. (serie intram.)| Fism, Milano mi. 765/C = - 12- 2-1952 2791/R 8- 6-1960 
vi Anttasmatico Cutolo compresse 4 e 20°. . | Cutolo Calosi, Napoli j m. 3259 - 21- 4-1959 2792/R 8- 6-1960 
138 | Isimicoina eialdimi; pomata (cat.); suppo-}LS.I., Napoli n. 3589 | - 30- 61559 2793/R 4- 6-1960 
i ste a. e D. (cat) n. 3589/A00 » 15-12-195Î 
n. 3589/B = - 23 91952 
139 | Rise: osso umano fiala mg. 10, mg. 25 . Id. n. 2898 - 12- 1-1951 794/R 28- 5-1960 
mo 
140|Estrosint fiale 3x1 ce. normale; fiale 5x1|Ist. Bioch. Naz, Roma | n. 2033 - 85- 81952 2795/R 3- 6-1980 
I ce. ultra forte 
1a | Estrovena fiale 3 da mg. 10 e mg. 20. . .I.S1, Napoli n. 3078 - 18- 3.1950 | 2796/R | 27- 6-1960 
; Polia uso veterinario polvere aspersoria .|Cofa, Milano n. 9200 - 4 81954 2797/B 27- 5-1960 
168 lIsidrina Calosi compresse 24, 40 e 80 ; . .|Cutoio Calosi, Napoli | n 6ise + 8-6-1952 | 2799/R | 27- 5-1960 
144} Qvocinnamina fiale 6x5 cc. (serie) . . .|La Gioia, Roma . n. 4738/1 - R2- 7-1959 2800/R 27- 5-1960 
145 | Miltaun compresse 12 da 400 mg. . . . . .|Cyanamid Italia, Catania] n. 12173 = - 2--2-1997 |  2801/R | 27- 5-1960 
146! Ledermon capsule 25 adulti, capsule 25 bam-! Alfar, Catania n. 4893 - 20- 6-1951 2802/R 27- 5-1960 
bini (serie « R») n. 4823/A° - 19-11-1951 


147 | Biocolo fiale 1° grado; fiale 2° grado; fla-| Faro, Pontassieve 


2803/R ‘ 27- 6-1960 
cone sciroppo 


aut. M. I. - 1- 3-1993 


168, Sulfacillina sciroppo (cat) . . . Cif, Roma n. 8157/A - 4- 5-1957 2804/R -3- 6-1960 
149 | V'iridina sciroppo 180 cc.; fiale 1 cc. 1° grado F. Angelini, Ancona n. 11199 - 1- 61956 2805/R 3- 6-1960 
| (cat.); fiale 1 cc, 2 grado (cat.). n, 11199/A- - 1- 6-1956 
I i o n. 11199/B - 1- 6-1956 
150; Fosfoton B1% Sam fiale 1 cc. fortius {serie| Sam Mariani, Voghera | n. 4006/F-1 - 13-10-1950 | 2807/R 3- 6-1960 
| di cai. ietrametil) 
IBi. cialdnio Calmante Risani . . . D. Risani, Milano n. 7946 - 83- 7-1953 2808/R |. 3- 6-1980 
152! Pulmochin fiale 5x1 cc. bambini, fiato 5x2 Lab. Donini, Milano m. 6824 » 22- 8-1952 2809/R 4 6-1960 
ce. adulti 
153! Magnesia Risani . . .. . + .}D. Risani, Milano n. 7804 - 15- 5-1953 2310/R | 4 6-1960 
154|Eupulmina fiale 5x1 cc. semplicà Di fiale| Dima, Roma n. 4008 » 13-10-1950 2811/R 4 6-1960 
6x2 ce. semplice a. fiale 5x1 cc. efedri- 
na b.; fiale 5x2 ce. efedrina a. | 
155 | Eupulmina D2 fiale 5x2 ce. a.; fiale 5x1 ce. ICR n. 4008/A - 23- 3-1953 2812/R 4 6-1960 
b.; supposte 6 a.; supposte 6 b. . 
156 | Menaciclina capsule 8 da g. 0,95. . . . .}A. Menarini, Firenze n. {1208 © - 80- 91959 2813/R 4- 6-1960 


157) Firus Aftenuato Pagniri contro la pseudo!Pagnini, Bellavista (Na) n. 12642 — - 80-12-1959 
Peste Polli uso vet. 25, 50 e 100 dosi (sem-; 
- plice) 


2814/R 3- 6-19600. 


8 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 22 del 25 gennaio 1962 
P — cecsaieemeae pars e —-: PERI on Ta 
© 
s Numero 
$ SPEOIALITÀ MEDICINALI DITTA - SEDE Autorizzazione 0 decreto | del decreto Data 
ai di revoca 
b£ 
158 | Extramicina flac. 100.000 U. (cat. aerosol) .| Alfa 1.C.F., Bologna n. 15489/E  - 27- 8-1959 2815/R 14- 7-1960 
159 | ipatofilina compresse 10 (cat.) . . .| Bernocco. Borgogno, Fo-| n. 14296/A - 18-10-1958 2818/R 14- 7-1960 
rino 
160|/Pantocal fiale 10x2 ce.; fiale 6x5 cc.; fiale! Esti, Milano n. 5489 - 16-10-1951 2819/R 14- 7-1960 
5x10 cc.; sciroppo 180 g. 
161}Eudigestin sciroppo 150 ce. (semplice) . Biotrading, Milano n. 13186 - 19-11-1957? 2820/R 14- 7-1960 
162 | Sitacoidina sciroppo . . . ... ... .| Alfa, Bologna n. 9665 20- 1-1955 2821/R 14- 7-1960 
163 {| Caramella purgedva alla Fenoltftalceina| Lab, Pennino, Napoli n. 331 - 11-10-1945 2822/R. 14- 7-1960 
Luxor 
164|Izoneocol bustine 15... . Toula Ist. Ztopr. Sper., Bresciaj n. 15743 - 3-10-1959 2823/R 14- 7-1960 
165 | Polisulfurea sciroppo; sapone: a. e Db. (cat.) Farmaco It. Padil, Milano] n. 7174 - 14-01-1959 2324/B 14- 7-1960 
166 | Poliurcne Lepetiìt fiale 5x1,1 cc. .| Lepetit, Milano n. 3361 - 13- 5-1950 2825/R | 14- 7-1960 
167|Panto BI fiale 3x2 cc. .| Zambon, Vicenza n. 2344. = 7 9-1949 2826/R 14- ‘7-1960 
168 | Ledercillina Paranterale flac. 1.750.000 ULI. Cyanamia Italia, Catania] n. 1805/2 - £8- 5-1959 2827/R. 14- 7-1960 
{serie); compr. 12 da 50.000 UI (cat.) n. 1805/P = - 20- 61951 
169 | stratto Biliare Composto 40 confetti . .|Lab. Zanoni, Milano n. 13335 - 9 1-1958 2828/R | 14- 7-1960 
170 |Davilan Urito fiale 5x1 cc. .| Fism, Milano n. 765/B - 17- 3-1951 2829/R 14- 7-1960 
171|Lipobromo fiale 10x2 cc. . .|Lab. Ardini, Genova Nervi] n. 8691 - 9- 3-1954 2830;R 14- 7-1960 
172 ra ora Diledercillina 400. 000. VI+I g|Cyanamid Halia, Catania| n. 8537 - 18- 1-1954 2831/R 14- 7-1960 
serie 
173} Anzine tavolette 30 " .|Importex, Trieste n. 12876 - 28- 1-1959 2832/R 14- 7-1960 
174 Co Fraudin flac, 125 g. (seniplice « e nat-|E. Granelli, Milano n. 4458 - 31- 1-1951 2833/R 14- 7-1060 
olato 
175 |Stafilasi Doyen flac. 250 g liquido . 1d. n. 5623 - 30-11-1951 2894/R 14- 7-1960 
176 |Orkasa confetti 50 uomo; confetti 50 donna .|Polichimica SAP, Milano] n. 1296 - 2- 5-1960 2835/R 14- 7-1960 
n. 1206/A - 2- 9-196) 
177|Ftalazol Gewo, compresse 20; supposte 12;| Farmempor, Roma n. 7526 - 11- 3-1953 2836/R 14- '7-1960 
polvere g. 10 n. 7536/A - 28 10-1953 
178 | Etazina capsule (cat.) «+ ++. | Pierrel, Milano n. 15466/R 20- R-1950 2837/R, 14- 7-1960 
179] Fonmvtiazolo compresse do 2. 0.25 (serie) t| Ia. n. 2297/B O - 23- 8-1955 283! 8/R. 14-- 71960 
180 | Siellamicina 8, 10, 12, 14, 16 confetti my. 1251 To. | n. 1RIRT - -1-1059 | 2840/R 14-72-1960 
181! Siellamicina 8, 10, 12, 14, 16 confetti mi. 230; lu. ion, 10191/1 - 25-11-1959; 2841, 117 1960 
182 | AMAvitol Gewo flacone 5 cc. . +0. +) Farmempor, Roma | n. 5602 - 6-10-1952 2842/R 14- 71960 
183 | Pentagor Gewo flacone gocce 10 cc.; com- 10. n. 5670 - 27- 41953 2848/R 14- 71960 
presse da g. 0,1; fiale 6x1,1 cc. 
184|Oldewit Gewo gocce 1) cc. semplice 20.000 Id. n. 5687 - 19- 9-1953 2944/R 14- 7-1960 
U; flacone 1 ce. 750.000 U. urto È 
185 |Lecipan C fiale 10x3 ce.; fiale 5x5 cc. . .|Sais, San Donà di Piave) n, 139% - 24- 6-1948 2845/R 14- 71960 
186 |/od lozione igienica (cat.) .| Metabiod, Torino n. 10651/A - 5- 3-1959 2846/R 10- 8-1960 
187 | Enterotorx uso vet. polvere . Cons. Neot. Naz., Roma n. 13901 - 12- 5-1918 2847/R 10- 8-1960 
188 | Mosatil fiale 5x10 ce.; fiale 10x5 cc. | (Serie) Cofa, Milano n. 15179 - 27- 5-1959 2848/R 10- 8-1960 
n. 15179/1 - 27- 5-1959 
189|Neo Enteron uso vet: compresse . .| Cons. Neot. Naz., Roma | n. 13937 - 26- 5-1958 2849/R. 10- 8-1960 
190} Hepavis B12 fiale 3x2 cc. da 30 UA . .| Vismara Terap., Como n. 3672/1 = - 10- 5-1957 2851/R 8- 9-1960 
191 | Cinaran fiale 10x5 cc. (cat.) . const della Beffa, Mi-| n. 10R20/B - 6 6-1906 2852/R. 8- 9-1960 
ano 
192 rca Antinfluenzale 12, 24, 50 capsule|Pierrel, Milano n. 16816/A- 30- 3-1960 2853/R 9- 8-1960 
ca 
193 | Esaphos confetti (cat.) S .| Foscama, Torino n. 723/D  - 25- 7-1956 2854/R, 8- 9-1960 
194 | /Yorfoton B12 Sam compresse (cat. semplice) Sam Mariani, Voghera n, 4006/B = - 13-10-1959 2855/R 15- 9-1960 
195 | Prostaiyron A supposte 2; Prostatyron B|Ist. Candioli, Torino n. 12200 - 23- 1-1960 2857/R 8- 9-1960 
supposte 2 n. 12200/A - 27- 5-1960 
196 | Tarnsmicina supposte È +... .|Cifa Farm., Torino n. 14871 - 16- 2-1959 2858/R 8- 9-1960 
197 O Arnaud fiale 6x1 cc, 18 mg.| E. Granelli, Milano n. 614S/A  - 26- 1-1954 2859/R 8- 9-1960 
serie 
198 | Metinal Idantoina, Medinal Idtntoina L {ca-|Cofa, Milano n. 6432 - 14- 5-1953 2860/R 8- 9-1960 
tegoria) 10 compresse da g. 0,15 
109 | Artrobiodina fiale 10x5 cc.; fiale 5x10 cc.|Zenilferma, Roma n. 2923 - 7 6-1958 2861/R 17- 9-1960 
{con vit. B1) n. 2923/A-1 - 7- 6-1958 
200 | Prontodin fiale 5x3 ce. . .. n .{A., Bertelli, Milano n, 14291 = 20-10-1958 2862/R 8- 9-1961 
201|Glucomineral uso vet. flacone 10) è 200. ce. | Cons. Neot. Naz.lie, Romai n. 13804 - 21- 5-1958 2863/R 13- 9-1960 
202 | Stenostenyi caehets . 0... + .|U. Marone, Napoli — i 2865/R 13- 9-1960 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 22 del 25 gennaro 1962 


a 
È 
SZ SPECIALITÀ MEDICINALI DIPTA - SEDE 
z| Ù 
i 
203! Diyulen Itocke fiale 3x4,1 ce... . . .| Prod. Roche, Milano 
204| Senacor uso vet. fiala 10 cc. (serie) . . . A.F.I., Milano 
9051 Frumbrin Boots fiale . . .. ai Fermenti, Milano 
200) Pomata Oftalinica Fur pomata g. PA Farmila, Milano 
207! Licerecium 3 e 8 supposte da g. 2,9 . Cifa tarm., Milano 
' 
208; entiphiti fiale dx5 cc.; fiale 10x2 ce. . i Lab. Bouty. Milano 


2091 Isoprenalina boots 25 e 100 compresse soluz. | Formenti, Milano 
flacone 10 cc. 


2101 Austin Boots scatola 10 flaconi . . . l Id. 

211| Y.F.4.D. Bouts fiale 19x1 cc.; fiale iaxs ce. Id. 

a a Boots fiale. .....0.. Id. 

213 | Floramicina supposte img. 250; supposte mg. | Cifa Farm., Torino 
50 (serie) 


Zilliken, Genova 
Lab, Baroni, ‘Torino 


214 | Dibenamin Nordmarki 26 e 3) confetti 
2151 Cupro;cil Baroni polvere g. 100 (mod, comp.) 


| Montefarmaco, Milano 
De Angeli, Milano 
Ta. 


9216/.4is0) flacone 20 s. aerasal . 

17) Cesatin 925 compresse da me. 10), 

218 Catanil 10 compresse ì 
s19i.4ureomicina Trisulfumidica 19 doni 5 
220 


Taggia (Imperia) 
221 | Lacto Caio fiale da 5 e 10 cc. (semplice); | DA.SI.GO., Roma 
fiale 2, 5-1-10 ce, (bromato) 


{5% (serie) 
9231| Peptositacoidina sciroppo flac. 50 ceo. . Ala ICF, Bologna 
2g2! Fmostasina Calcica fiale 5x5 ce.; fiale dx10 | Polifatma, Roma 
ce.; sciroppo 150 g. 
233) Cyutamen 1000 fiale 3x1 ce. semplice (cat.ì Î fab. Glaxo, Verona 
9294: Percalcina Viteminica sciroppo flac. 120 g.| Pitman Moore, Roma 
5lEpatorfen perle 20. . . .| Dima, Roma 


9922 | Coldrug 2 compresse . . . . ‘, .|Larson Lah., Roma 
223] inatoral di Scar Berna Jc 25 cc. . .|Ist. Sier. Berna, Como 
924 | Stero Antidissenterico Pol. fiala 10 ce, . . là. 
2251 Siero Antimeningococcico fiala 10 co... . Id. 
226| Siero Coliperin Berna fiala 25 ce. . ... . Id. 
227 Sireo normale Cavallo Berna fiala 10 ce. . . Id. 
eogi Pentetraciclina De Angeli cavdelette vazi-| De Angeli, Milano 
nali (cat.) 
929 '-Miceler capsule; supposte adulti; supposte | Id. 
i bambini; polvere Ù 
I } 
230 Srifale» scifoppo al 10% (cat); sciroppo ali Id. 
) 
i 


Cyanamid Italia, Catania; 
Hubiose ora Boldamare sciroppo flac. 220 g.| Farm. ‘Torta, Arma di 


si Rektopulmin 6 supposte adulti so 6 sup- iLa Comm. Farmac., Roma 


poste bambini (serie; 
287] Aismusoter fiale 10x2 co. Pliman. Moore, Roma 


9981 Caffeina 4 supposte ped. Genial: supposte Schiapparelli, Torino 
(cat. antistamin.) 


2995 Sulforanina fiale 6x1,8 cc. (semplice); fiale | Fism di Pasotti, Milano 


6x1,8 cc. (iodato) 


20 Urofiavina Tale 5x5 cc. + 5x2 c0.. . + .| Saba, Torino 

g4il.Asphyzin uso vet. fiale 6x2 co. . . . + Chifa, Milano 

942! Stricnoferrasol fiale di 1°, 2°, 3° grado . Lab. Emiliano Monti, Bo. 
logna 

243 | Filobios Monti sciroppa  . . . è + Id. 

244 | Fosfoferriodina fiacoue 200 cc. . . . a Id. 

i | Liquore Purgativo Monti flacone 150 g. ci Ta. 


246] Urocistina 10 compresse g. 1 (cat.) . . . Off. Farm. Lombarde, Mi- 


lano 


MT! Fiuoroneomicii tubetto g. 35 . . ., . .| Polichimica Sap, Milano) n. 


9 
Numero 
Autorizzazione 0 decreto del decreto Data 
di revoca 
n. 4503 - 10- 2-1951 2866/R 13- 9-1960 
n. 915 - 4- 3-1952 2870/R. 13- 9-1960 
n. 6945 - 26- 8-1952 2871/B. 13- 9-1960 
n. 3925 - 12-10-1950 2872/R 13- 9-1960 
n. 13256 - 11- 8-1958 2873/R 13- 9-1960 
- 30- 1-1959 
n. 89% — 3- 6-1954 2874/R. 13- 9-1960 
n. 6078 » 1- 9-1952 2875/R 13- 9-1960 
n. 60%8 - P6- 8-1952 2876/R 13- 9-1960 
n. 6947 - 28- 8-1952 2877/R 13- B-1960 
n. 7430 - 2 2-1958 2878/R 13- 9--1960 
n. 12253 - 4 8-1958 2879/R 17- 9-1960 
n. 12203/1 - 4- 8-1958 
n. 7744 - 20- 5-1953 2880/R 17- 9-1960 
un. 9531 - 811-154 2881/R 17- 9-1960 
- 4- 8-1959 
n. 3697 - 20. ; 1950 2882/R 17- 9-1960 
n 1362L - 18- 3-1958 2883/R 24- 9-1960, 
n. 15276 21 8-1959 2884/R 24- 9-1960 
n. 9109 - 30- 6-1951 2885/18 22- 9-1960 
n. 12450 - 18- 4-1957 2286/R 24- 9-1960 
aut. — 2887/R 22- 9-1960 
n. 128798 - 28- 8-1957 2888/R 22- g-1960 
n. 917 - 5- 1-1915 2889/R 13-10-1960 
n. 5005 - 27- 7-1951 2890/R 13-10-1960 
n. 6073 - 3- 3-1952 2891/R 13-10-1960 
n. 6212 - 8- 4-1952 2892/R 13-10-1960 
n. 6159 - 21- 5-1952 2893/R 13-10-1960 
n. 12576/D  - 30- 4-1957 2894/R 13-10-1960 
n. 1495 = - $- 9-1958 2895/R 13-10-1960 
n. 1H195/A0 . 8- 91958 
n. 14190/A-1 - 8- 91958 
un. 1419%/B  . 8 91958 
n. 12933/A 4- 9-1957 2896/R 13-10-1960 
n. 12933 A-1 - 4- 9-1957 
n. 7683 - RI- 4-1953 2899/R 24-10-1960 
n. 159 - 12- 6-1946 2900/R 24-10-1960 
- 19-12-1958 
n. 41885F 0 - 20- 5-1958 2901/R 15-10-1960 
n. 2123 - 20- 8-1959 2002/R 24-10-1960 
n. 11646 - 11-10-1956 2903/R 27-10-1960 
n. 8R5/A 0 - M- 6-1960 2904/R 24-10-1980 
n. 8620/A-1 - 11. 6-1960 
n. 310 - 17-10-1959 2905/R. 27-10-1960 
n. 1569/C - 7 4-1959 2006/R 27-10-1960 
n. 3566 - - 6 8-1960 2907/ 27-10-1960 
n. 35660/C - t- 8-1960 
n. 3168/A - Ri1- 2-1958 2908/R 16-11-1960 
n. 6714 - 4- 7-1952 2909/R 9-11-1960 
n. 5542 - 6-11-1932 2910/R 16-11-1960 
n. 5519 e I11AGI 2911/R 16-11-1960 
n. 5356 - 8-10-1951 2912/R 16-11-1860 
n. 1839 - 25- 1-1953 2913/R 16-11-1960 
n. 3688/A - 29- 1-1955 2914/R 16-11-1960 
13987 -10- 6-1958 2915/R 16-11-1960 


10 Supplemento pronto alla CAZZETTA UFFICIALE n. 22 del 25 gennaro. 1962 
o 
3 Numero 
$ SPECIALITÀ MEDICINALI DITTA - SEDE Autorizzazione o decreto del decreto Data 
si ù di revoca 
Z 
248 tono Antipoliomielitico Pitman. Moore|Deta, Roma n. 13515 - 30-12-1957 2916/R: «16-11-1960 
ac. 3 cc. 
249| Coletit sciroppo 150 g. (cat) . ...4 Farmaroma, Roma n. 16126/A - 7- 6-1900 2917/R 16-11-1960 
250|Hepavis flaconcino 5 cc. urto; fiale 5x1 ce. | Vismara Terap., Como n. 708 do sa IR: 2918/R ‘16-11-1960 
3 10- 11 
251} Spuman candelette 20 da 1g... ... .{U. Durst, Roma n. 5464 = 16-11-1951 2919 R 19-11-1960 
252 | Pasamide 5 supposte da 0,25 g.; 12 compres-|Iflo, Milano n. 10349 - 5- 9-1955 2920/R 9-11-1960 
se da 0,32 g. n. 10349/A - 13. 2-1959 
253 | Dolosan 1 cialdino . . ..... 0... Id. n. 735 - 29- 8-1959 2921/R 16-11-1980 
254| Dolosan supposte t. semplice (cat) . .. id, n. 735/B - 29- 8-1939 2922/R 16-11-1960 
268 Vici Monico fiale 3x5 cc. da 500 mg. . .13. Monico, Venezia n. 7118 - 24- 9-1952 2923/R 16-11-1969 
256) Neo Calcyi fiale 6x5 ce. + 6x1 cc. (serie) .| Polifarma, Roma n. 1950/A - 12-11-1953 |  2024/R 16-11-1960 
257 | Spirtilina 4 supposte adulti . . . . . .| Russi, Ancona R. 6983/B - R-10-1953 2925/R 16-11-1960 
258 dna fiale 10x2 cc.; flacone gocce SÙ Grugliasco (Tori-| n. 9257 - 1 H1954 2026/R «16-11-1969 
)g rio 
259 | Isqdten gocce flac, 10 cc. (cat.) . ... .|La Gioia, Roma . n. 4005/A - 5-12.1959 2927/R 16-11-1960 
260|C Salicilato fiale 1 0cc. (cat.). ...4 + Id. n. 24007A = - 8-10-1959 2928/R.: 16-11-1960 
26 | Micro Calcio fiacone 150 ce. sciroppo . . .! Albi Terap., Milano n. 13629 - 10- 3-1958 | 2929/R 29-11-1960 
262|Sedospasmina fiale 10x1 ce. . . . . . .|Pitman Moore, Roma n. 971 - 17-10-1959 2930/R 16-11-1960 
262 Prontodin fiale 5x5 cc. (serie} . . . . .|A. Bertelli, Milano n. 14291/1 - 20-10-1953 2931/R 16-11-1960 
264) Ttolamina fiacone gocce 60 cc.; fiale 12x2; Ellem, Milano n. 6983. - 13-10-1951 2932/R 16-11-1960 
ce, 1° grado; fiale 12x3 cc. 2° grado - Tio- n. 6983/A - 29-10-1954 
lamina Vit Bi (cat.); fiacone gocce 60 g. di 
265; Vitalerina fiale 3x3 cc. (serie biurto D?) .|Polifarma, Roma n. 5836/2 - 14- 31959 2933/R È 19-11-1960 
206 | Atsiton fiale 20x1 ce. del tipo «fortius »,| Sam Mariani, Voghera | n. 5389 - 12-10-1951 2934/R 10-12-1060 
«valero » e « tetra » l i 
267) Cefalina Bi FCR Sotnnsa 10 da g.'2,40. ./F.C.R., Reggio Emilia a. 11999 - 19-12-1956 2935/R 10-12-1969 
268|Neurofos sciroppo -- Neurofos C sciroppo |Ist. Remedia, Torino n. 2388 - 22- 9-1949 2936/R 30-11-1969 
(cat). : n. 2388/A - 30-10-1950 
269; Vesprin Squibb 50 confetti da mg. 25 . .| Squibb, Rema 15230/1 - 13- 8-1958 2937/R 10-12-1969 
270 yesprin Squibb 50 confetti da mg, 50. . Ia. n. 14220/2  - 13- 8-1958 2938/R 10-12-1960 
271] Canfosina gocce flacone 30 ce.; fiale 10x2 cc. | S.I.F., Verona — | 2939/R 10-12-1960 
272|Arcon Domus sciroppo . . . . . +. .|Lab. Domus, Torino n. 7692 - ra aisi 2940/R 10-12-1969 
- - # 190: 
i | Cloroserpina 12 compresse . . . « + .| Pierrel, Milano n. 16527 - 21-12-1959 2941/R 10-12-1960 
Clorpropamide Pierrel 12 emise eo Id. n. 15409 - 20- 8-1959 2942/R 10-12-1960 
Clorazide 12 compresse da mg. 500... IA, n. 13914 - 29-10-1958 2943/R 10-12-1960 
Luridin 25 e 50 confetti... 0... Ia. n. 13810 - 18- 4-1958 2844/R 10-12-1960 
Formiosal elisir flac. 150 8. . . Laif, T'orine n. 2023 - 12- 9-1956 2945/R 10-12-1960 
ein Arsenicale fiale 6x10 ce.| FP. Angelini, Ancona n, 11418/B - 22- 9-1956 2946/R - 10-12-1960 
ca 
Endoartropathyl Arsenicale Stricno fiale 1a. n. 11518/C - 22- 9-1956 2947/B 10-12-1960 
6x5 cc (cat.) ° 
) Prato oe Anfera flacone 180 ce. uso Id. n. 10885 - 17- 2-1956 | 2948/R | 10-12-1960 
orale 
Cremogel 50 compresse . . . ein Id. n. 5213 - 18- 8-1951 2949/R 10-12-1960 
4 Liquore Iodoarsenicale flacone 175 e. Dn ta. n. 5690 - 17- 10-1957 |  2950/R 10-12-1960 
Clororil flacone 100.è 250 ce... ...,.. Id. n. 5457 - 25-10-1951 2951/R 10-12-1960 
4 Thiocol Roche 10 adire Si se a +| Prod, Roche, Milano n. 4684 - 28- 3-1951 2952/B 10-12-1960 
Sedobrol Roche 100 tavoletta ..... Id. n. 4747 - 13- 4-1951 2953/R 10-12-1960 
4 Benicot Roche 100 compresse . . . PEA Id. n. 6787 - 31- 7-1958 2954/R 10-12-1960 
Biomidril fiale 3x2 cc. (1°, 20, 3° grado) + «| F. Angelini, Ancona n. 3261 - 23- 6-1960 2955/R 10-12-1960 
‘i Tricomyl supposte 6x2 g. (cat.) .|] Maestretti, Milano n. 14718/B - 16- 1-1959 2956/R 10-12-1969 
Cori Prednisolone Roussel pomata dermica 14, n. 13234 - 11-11-1957 2957/R 10-12-1960 
159% 
Ermalone fiale 3x1 cc... .. Hd. n. 14686 - 30-12-1958 2958/R 10-12-1960 
A Lipiopen flac. 100.000 U. sagivi (serie Ia. n. 13153/2 - 15-12-1958 2959/R 10-12-1960 
pe i 
E Lipiopen flac. 400.000 U.-+-solv. (serie Ia. n. 131531 - 8-11-1957 2960/R ‘10-12-1960 
293 Sirychnal flacone 50 granuli o. e è 4, Id. n. 1917 - 27- 9-1949 2961/R 22-12-1960 
294 |Epanil confetti 30. . a è.» 4 sos a » «| Elem, Milano n. 13050 - 22-10-1957 2962/R 22-12-1960 
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SPECIALITÀ MEDICINALI 


Streptopenyl Roussel flac. 400.000 U. {serie{ Maestretti, 


ped.) 
Strepto Penirazina flac. 250.000 U. (serie) . 
Strento Penirazina flac. 1.000.000 U. SES 
Pentrazina flac. 1.000.000 U. (serie) . 
Pnirazina cat. Lipio flac. 1.000.000 U. (srie) 
Lipiopen flac. 1.000.000 U. (serie) 
Cortisone Roussel flacone 3 cc. collirio (cat.) 
Prednisalone Roussel sosp. iniett. flac. 1 e 5 
ce, multidose 
Hepatis Ormon fiale 5x1 ec. semplice; fiale 
5x2 cc. vitaminico 


‘Redozon 100 compresse normale; 100 com- 


presse forte 
Tebasolo 3 compresse . . .... 


lozamina flacone g. 60; fiale 12x2 ce. 1° gra- 
do; fiale 12x3 ec. 2° grado; supposte 5 
Vitamina C fiale 5x1 cc. 3 
Carrubone 24 flacone 150 g. polvere . 
Becozym 100 eonfetti ao 
Bromistidina compresse g. 0,25 (cat.) . 
OQvocinnamina fiale 10x2 cc... ...., 
Jodistina 20 compresse 
Pregnenolone fiale 10 cc.; discoidi 20 
Dibenzosol fiala 1x5 cc. 
Diidroral sciroppo da 50 ce. (cat. carine) 
Paracyl compresse, confetti, fiale . . . 
Recio Thiomerin supposte . 
Baciîlacto fiale 10x3 cc. . . 


Neriol 40 compresse da me. 0,1 


Milano 


Ja. 
Id. 
Id, 
Id. 
1d. 
Id. 
1d, 


Pitman Moore, Roma 
Prod. Roche, Milano 


.| Fabbrica Romana Pro- 
dotti Chimici, Roma 


Lab, Ellem, Milano 


Id. 


.|Athema M:ed., Milano 
.[ Prod. Roche, Milano 
Genova 


Bruschettini, 
La Gioia, Roma 
Bruschettini, 


Farmitalia, Milano 
Miva, Milano 


.{Wyeth, Aprilia 
.|Ist. Vebi, 


zia) 
Nativelle, Milano 


Robitrin confetti; supposte adulti e bambini Lab. Robin, Milano 


Iodone fiale 10x2 cc. (debole e forte) 
Robitrinal confetti, supposte bambini . . 


Canfidrii fiale 10x5 cc. . 
Pepionato di Ferro fiale 10x2 ce. . È 
Bromone fiale 10x2 ce... .6...+ 
Teodramin 4 e 10 compresse '. . . .. 
Nucleatol B12 fiale 10x2 cc. 


Id. 
Id. 


Id. 
N. 
Id. 
Id. 
ld. 


Estratto Orchttico Choay fiale 6x2 ce. da 0, 20 Sim. Milano 


Syncrine n. 3 Tiro Surreno Ipofisaria Chony 
Syncrine n. 3 bis Tiro Surreno Ovarica 
Choay fiale 6x2 cc. 
Estratto bile Choay 40 pillole Late 
Insulosan Choay flacone 10 cc. = 200 UIL. . 


Syncrine n. 9 Surreno Ipofisi Qvarica Choay 
fiale 6x2 ce. 


Syncrine n. 9 bis Surreno Ipofisi Ovarica 
Choay fiale 6x2 cc. 


Glicerofosfato 60 compresse . . .... 
Rutina Robin 100 compresse . . +. è. 
Rutina C Robin 100 compresse . . 


Tocoferolo Bioglan Naturale 60 confetti uso 
umano 


Biolactovit flaconcini 10x53 cc... ..,. 
Vitogenol M. A. sciroppo 120 g. 


Biocalcium M.A. fiale 10x2 €c.; fiale 10x53 
co.; fiale 5x10 cc, 


Id. 
Id. 


Id. 
Ià. 
Id. 


Id. 


.|Lab. Robin, Milano 


Ia. 
Ia. 
Neopharmed, Milano 


.|Metabiod, Torino 
Lab. Mastronardi, Napoli 


Ia. 


A Genova 
.}C. Erba, Milano 
.} An. Chim. Farm., Milano 


Spinea (Vene- 


Numero 
Autorizzazione o decreto del decreto Data 
di revaca 

n. 9418/1 25- 3-1958 2964/R 22-12-1960 
n. 15324/1 - 22- 7-1959 2965/R 22-12-1960 
n. 15324/2 - 22- 7-1959 2966/R 22-12-1960 
n. 14535/1 - 20-11-1958 2967/R 22-12-1960 
n. 145395/2- 20- 8-1959 2968/R. 22-12-1960 
n. 10857/1 - 15-12-1958 2969/R 22-12-1961 
n. 7123/B 19-12-1953 2970/R 22-12-1960 
n. 14056 - 26- 6-1958 2971/R 22-12-1960 
n. 887 » 27- 8-1959 

n. 887/01 - 27- 8-1959 2972/R 22-12-1960 
n. 5064 - 22- 6-1951 2973/R 22-12-1960 
n. 6264/C - 6- 4-1959 2974/R 22-12-1960 
n. 2544 - 20-10-1949 

n. 2544/B = - 11- 7-1955 2975/R 22-12-1960 
n. 3090 - 20- 3-1950 2976/R. 22-12-1960 
n. 1219 - 10- 3-1948 2977/R. 22-12-1969 
n. 5647 - 25- 1-1952 2978/R, 22-12-1960 
n. 10542/B - 10-12-1956 2979/R. 30-12-1960 
n. 4738 - 2R- 7-1959 2980/R 30-12-1960 
n. 3484 - 7- 6-1969 2981/R 30-12-1960 
n. 3885 - 25- 9-1950 2982/R, 30-12-1960 
n. 9499 -  — 13-10-1954 2983/R 30-12-1960 
n. 16711/A - 22- 4-1960 2984/R 30-12-1960 
n. 2293 - 27- 8-1959 2985/;R 30-12-1960 
n. 12764 - 5-12-1949 2986/R 30-12-1960 
n. 7235 - 14- 4-1953 2937/R 30-12-1960 
n. 6353 - 3- 5-1952 2988/R. 30-12-1960 
n. 5682 - 22-12-1951 

n. 5682/A - 21-10-1935 2989/R 30-12-1960 
n. 7667 - 10- 4-1953 2990/R 30-12-1960 
n. 5884 - 31- 5-1952 

n. 5884/A = - R4- 9-1953 2991/R, 30-12-1960 
n. RARO - 12- 9-1949 2992/R 30-12-1960 
n. 7575 - 27- 3-1953 2993/R 30-12-1960 
n. 7578 - 30- 3-1952 2994/R 30-12-1960 
n. 3936 - 9-10-1950 2995/R 30-12-1961 
n. 8355 - 4-10-1954 £9)6/R. 30-12-1964) 
n. 2656 - 16 11-1949 2997/R, 30-12-1960 
n. 2643 - 17-11-1949 2998/R 30-12-1960 
n. 2930 - 9- 2-1950 2999/R 30-12-1960 
n. 2827 - 31- 1-1950 3000/R 30-12-1960 
n. 6163 » 1- 4-1953 3001/R 30-12-1960 
n. 2636 = 12-11-1949 3002/R 30-12-1969 
n. 2624 = 11-11-1949 3003/R 30-12-1960 
n. 7815 - 21- 5-1953 3004/R, 30-12-1960 
n. 2026 - 6- 5-1949 3005/R 30-12-1960 
n. 2026/A = - 28- 4-1950 3006/R 30-12-1960 
n. 5986 - 10-12-1957 3007/R 30-12-1960 
n. 15573 = -29-8-1959 |  8008/R 30-12-1960 
n. 384 » 27-12-1957 3009/R 30-12-1960 
n. 3506 - 12- 6-1959 

n. 3506/A =» 19-10-1957 8010/R 30-12-1960 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UEFICIALE n. 22 


del sui gennaio ae 


© 
s Numero 
S BPECIALITÀ MEDICINALI DITTA - SEDE: Autorizzazione 0 decreto del decreto Data 
w di revova 
PA 
842 | Nucleofosfor M.A. sciroppo g. 120; fiale 10x1 Id. n. 8456 . = - 14-12-1953 
cc. debole; fiale 10x2 cc, forte - Nucleo fo- n. 8456/A - 13-11-1957 
sfor Calcico Ped. - Nucleofosfor Calcico Va- n. 8456/B - 13-11-1957 3011/R - 20-12-1960 
lerinato flaconi da 120 g. DE 
843 (Dermajama tubo g. 25... .... .|Farm. Cesalfarma, ‘Pisa n. 9551 - 15-11-1954 | ‘3012/R 30-12-1960 
844 | Irbin B1 fiale 8x1 cc. normale; fiale 3x1.cc. |I.R.B.I.,, Roma n. 2217 7 91957 ° “Sla 
fortissimo n. 2817/1 - 72- 9-1957 3013/R 30-12-1960 
845 o Emisuccinato Itr flac. 20 mg. +|ORMA, Roma n. 14856 - 10- 4-1959 | . 3014/R 30-12-1960 
solventa \ 
846 | Oleosterolo Urto flaconeino 2 cc. i .{Isnardi, Oneglia m. 2834 - 31- 1-1950 3015/R 30-12-1960 
347 | Oleosterolo Normale fiale 3x200.000 UI. 5 Id. n. 2834/A: » 19- 9-1953 3016/R 30-12-1960 
848 | Esaiodina B1 supposte . . . . . + .| Coop. Farmac., Milano n. 3776/A » 4- 8-1954 3017/R 30-12-1960 
849 | Neurotonico Cpoatma fiale 10x2 cc.; “tasse Farm. Opoatma, Torino| n. 9731 n 9 2-1955 3018/R 30-12-1960 
elixir 150 g.; flacone gocce 25 cc.; fiale 
| 10x5 cc.; fiale 10x10 cc. 
250 | Olio Isnardi Fosforato flacone 100 g. .| Isnardi, Oneglia n. 6789 - 4- 8-1952 3019/R ‘30-12-1960 
351 SATA Isnardi supposte g. 0,125, g. 0,25 Id. n. 9600 - 6-12-195£ 3020/R 30-12-1960 
g. 0,5 
852 | Jodico Opoatma fiacone 25 cc. gocce .| Farm. Opoatma, Torino| n. 4290 e 8- 1-1954 3021/R 30-12-1960 
353 nt fiale 6x1 €c.; compresse 20 da g.'U.C.I.B., Milano n. 2404 - 9- 9-1959 3022/R --30-12-1960 
,06 
354 | Epatodiurina Isnardi flacone 180 g. . . .-{Isnardi, Oneglia n. 6465 - R1- 5-1952 3023/R 30-12-1960 
355 Hepagyl B12 fiale 3x1 cc. 4 . { Biomedica, Milano n. 5324 - 2-40-1951 3025/R 30-12-1960 
356 | Urofene 20 compresse; fiale 5x5 cc.; fiale 5 | Coop. Farmac., Milano n. 377 - 25- 8-195$ 3026/R 30-12-1960 
x10 ce.; dosi 6x3 g. 
857 | Pneumocor 6 supposte «+ + + +0 .|Isnardi, Oneglia n. 15613/B  - 22-10-1959 3027/R 30-12. 21960 
358 | Bismutol fiale normali, forti, bambini Coop. Farmac., Milano n. 6772 .° 31- #-1952 3028/R 30-12-1960 
859 |Urocitrina granulare . . . do i di Id. n. 9130 - 14- 7-1954 3029/R, 30-12-1960 
360 | Arsentofer fiale 12x1 €c.; tavolette 100. -{ Siam, Genova Quinto n. 3300 = 10- 5-1950 3030/R | 30-12-1960 
361 Bromofer fiale 12x2 cc.; tavolette 100. . . Ia. n. 3301 = 10- 5-1950 3031/R 30-12-1960 
362 | Stricnofer fiale 12x1 cc.; tavolette 100 «3 Id. n. 3302 - 10- 5-1950 3032/B “80-12-1960 
303 Sona fiale 6x2 cc.; fiale 6x5 cc.; fialej Coop. Farmac., Milano | n. 9326 - 29- 91954 3033/R 30-12-1960 
x10 ce. 
964|Kim 24 cialdini . . .. ice Id. n. 8979 - 26- 5-1954 3034/R 30-12-1960 
365 | Decaserpyl compresse 20x5 msg. agri + .|Maestretti, Milano n. 16188 - 25- 2-1960 3035/R 30-12-1960 
366 |/s Gellini uso vet. fiala x 2 cc... ... .|Farm. Gellini, Aprilia n. 10925 - 16- 3-1956 3036/R. 30-12-1960 
367|Coletin uso vet. flacone 10 ce... .... Id. n. 10918 - 16- 3-1956 3037/R, 30-12-1960 
368 | Iposin 25 compresse F.C.R., Reggio Emilia | n. 1811 - 12-10-1958 3038/R 30-12-1960 
269 | Calcilina sciroppo PA fiale 2, 5 ‘10 Farm. Opoatma, Torino) n. 5956 - 9 3-1954 3039/R, 30-12-1960 
cc.; compresse 
370 | Arsifer sciroppo 180 g.; fiale 12x1 cc. . . .| Coop. Farmac., Milano | n.’9623 ° » 16-12-1954 
n. 9623/A0 - 28- 4 1955 3040/R 30-12-1960 
871|Testosteril E uso vet. flacone 10 cc. . . . .|Farm. Gellini, Aprilia n. 11308 - 25- 6-1956 3041/R © | 30-12-1960 
372 | Tonovit Calcium D2 uso vet... 4a Id. n. 10859 - 14 2-1956 3042/R 30-12-1960 
373 | Vitafortius fiale 5x10 ce. . . . «20 Id. n. 2273 - 19- 8-1949 3043/R 30-12-1960 
374 | Metrozon uso vet. candelette (cat.) ‘04 Id. n. 4283 - 9-12-1953 3044/R 30-12-1960 
875 |Endo I. B. fiale 6x2 cc... .. +. è. + .|Farm. Ledig, Salerno n. 7406 - 3- 6-1953 3045/R 30-12-1960 
376 |Benziliîpol fiale 10x2,2 Moma Lab. Contardi, Genova n. 12783 » 5- 8-1957 3046/R 30-12-1960 
377|Ferrarsen flacone g. sn sergiice e fodato Id. n. 6637 - 16- 6-1953 3047 30-12-1960 
878 | Versyl fiale 10x2 cce.; fiale 10x5 cc.; com-|Farm. Opoatma, Torino] n. 9561 - 15-11-1954 3048/R 30-12-1960 
presse 
879 | Reumavit flacòncini 5x8 g. polvere. . . .| Lab. Robin, Milano n. 1943 » 11- 5-1959 3049/R 30-12-1960 
880 | Supazin compresse; supposte . . + « + :;|A. Menarini, Firenze n. 15004 - 9- 4-1959 ni 
n. 15004-/A - 9- 4-1959 3050/R 33-12-1960 
881 | Bi Citrol granulare g. 100... La a. O Grugliasco (To. n. 13825 - 9- 5-1958 3051 R 30-12-1960 
rino ; s 
282 | Carfospart fiale 5 cc tipo semplice (serie) .|Farbio, Roma n. 2477/1 - 11- 8-1959 3052/R 30-12-1960 
883 | Sulfa R fiale 3x5 cc. da 1g. . . +|F.C.R., Reggio Emilia n. 13899/B = - 26 3-1959 3053/R. 30-12-1960" 
334 | Resabel 20 cachets . . . . + .{Medital, Roma n. 6422 - 13- 5-1952 3054/R 30-12-1960 
385) Sulonzoo FCR uso vet. fialoni da 100 « ) 250 ce. | F.C.R., Reggio Emilia n. 13898 - 14- 5-1958 3055/R 30-12-1960 
386 |Fermenti lattici fiale 10x3 ce... a + +|I1SI., Napoli n. 426/A - 27- 8-1950 3056/R. 20- 1-1061 
887 |Estrofic uso vet. fiale 25 ME... es è. Id. n. 2898 - 12- 1-1951 3057/R 30-12-1960 
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388 | Glucociclina 8 capsule da mg. 250; 13 capsule | Luso Farmaco, Milano n. 16304 - 14-12-1959 
da mg. 50 (serie) n. 16304/1 - 14-12-1959 3058 /R 20- 1-1961 
389 | Enterobiolico sciroppo Id. n. 10807 - 2- 2-1955 3059 /R 20- 1-1961 
390 | Pipertol 15 compresse dip alia ea Id. n. 11207 - 1- 6-1958 3060/R 20- 1-1961 
391 | Alcltisone compresse 10 da 5 mg.; compresse Id. n. 11038 - 13- 4-1959 
R0 da 1 mg. (serie) n. 11038/1 - 24- 8 1956 3061 /R 20- 1-1961 
392 | Lusorai compresse e sciroppo Id. n. 8761 - 29- 3-1951 3062/R 20- 1-1961 
393 | /draglutone compresse ld. n. 10593 -  YIR-1956 3063 /R 20- 1-1961 
394 | Clorotiuril compresse. . 0.0.0... + Id. n. 14408 - 29-10-1958 3064/R 20- 1-1961 
395 | Citrociclin capsule da 250 mg.; capsule da Id. n. 14847 - 26- 2-1959 
50 mg. (serie) n. 14817/1 - 26- 2-1959 3065 /R 20- 1-1961 
396 | Caprylium polvere g. 3; crema % g. (cat.); Id. n. 10290 - 17- 81953 
tavolette vaginali 8 (cat.) n. 1020/A - 17- 8-1955 
n. 10290/B = - 17- 8-1999 3066 /R 20- 1-1961 
397 |0s Cillin 3 compresse 12 1a. n. 2300 - 21-10-1958 3067 /R 20- 1-1961 
398 | Fuvaren fiale 5x2 ce. Geigy, Mitano n. 6246 - 19- 4-1952 3068 /R 20- 1-1961 
299 | Piperuzina Latinata flacone 50 $ —drsngiane Cutolo Ciaburri, Napoli | n. 4795 - 10- 4-1951 3069 /R 20- 1-1961 
400 |Idrotimolo fiale 6x10 cc. . +. .|Lab, Ormot. Naz., Milanoj n. 15419 - 20- 8 1959 3070/R 20- 1-1961 
401 | Rectoseptal semplice supposte ada ragaz- 14. n. 4088 - 6-11-1950 3071 /R 20- 1-1961 
zi, bambini 
402 | Emikran flaconcino 5 ee.; 5 inalatori a fiala | Farbio, Roma n. 6138 - 15- 3-1960 3972/R 20- 1-1961 
403 | Bacteramile compresse ce .-}Vitafarin, Milano n. 1221 - 11 3- 1943 3073/R 30-12-1969) 
404} Forgefosfina gocce {cat.) . .. 0... .| Pellegrini, Milano n. 621/A - 17- 4-1952 3074/R 30-12-1960 
405|Pyorex pasta dentifricia 60 £. . . .. Vitafarm, Milano n. 2632 - 11-11-1959 3075/R 25- 1-1961 
406 | Tiocalby fiale 5 CC... 0.0. ++ li. n. 3405 - 22- 5-1950 3076/R 25- 1-1961 
407 |Pulvi Bacteramide polvere . . . . JA. n. 1414 - 22- 6-1948 3077 /R 25- 1-1961 
4083 | Veralba 36 e 100 compresse me. 0,5 Pitman Moore, Roma n. 11034 - 24 3-1956 3085 /R 30-12-1960 
409 | Afenile Knol fiala da 10 cc. . i Knol, Milano n. 9762 - 28- 2-1955 3086/R un 1-1961 
410| Klimakton Knoll 20 confetti . . . . Id. n. 5637 - 30-11-1951 3087 /R 25- 1-1961 
411 | Granugenolo pasta g. 20 CARIIE: 1d. n. 8067 - 3- 9-1953 3088 /R 25- 1-1961 
.412| Veraiba 36 e 100 compresse mg. 0,2 fserie) Pitmun Moore, Roma n. 11034/A0 - 24- 3-1955 3089/R 30-12-1906; 
413 Veralba flaconcino 10 cc. (cat.) Id. n. 11034/B - 19- 6-1956 3090/R 30-12-1961 
414 | Dermone Fism pomata nasale (cat.) Lab, Fism, Milano n. 16235/A - 31-10-1959 3091 /R 30-12-1961 
415! Metupirazone 500 supposie bambini Larson, Roma n. 11C82/A-2 - 29- 7-1959 3102 /R 30-12-1861 
416| Esaimlina fiale 12x1 cc. 1° grado; fiale 12x1|Coop. Farmar., Milano n. 3770 - 26- 8-19) 3104 /R 30-12-1961 
ec. 2° grado; fiale 6x5 ce. 8° grado; fiale 
12x22 ce. uso endovenoso; gocce flacone 
30 d.; compresse 2) 
417 |Netrumina fiale 5 da 10 my. . {Farhijo, Roma n. 8289 - 20- 8-1959 3105/R 30-12-1968 
418|C Lar 5 supposte adulti; 5 supposte hamibini Lab. Ellem, Milano n. 10752 - 18-12-1955 
n. J0752/1 - 18-12-19 23106/R 30-12-1961 
419|Calcincolo fiale 1 cc. di 1° grado; fiale 1 ce. | Wells Farm., Milano n. 11110/A0 - 25- 9-1955 
di 2° srado n. 11110;B - 25- 9-1956 3107 /R 30-12-1961 
420| Vagosin 25 capsule da 25 mg. semplice; 25 | Manetti Roberts, Firenze| n. 10654 - 20-12. Hp 
capsule da 100 me. semplice, 25 capsnle da n. 10654/10 - 410-155 
| 400 mg. con amyral n. 10654/A-1 - 1101558 3108/R 30-12-1961 
42) | Gastrospasinina (già Antiuicus) 72 compresse j Salci, Milano n. 4240 - 3-12-1959 
iniett. flac. 12 ce. (cat.) n. 4240/A - 22- 71953 |  3109/R 30-12-1961 
422 | Emostane 10, 20, 100, 250, 200, 1000 compresse jJamceo, Roma n. 11659 - 15-10-1956 
350, 100, 25) supposte n. 11653/A - 29- 7-1959 3110/R 30-12-1961 
423 | Robitrmmal supposte adulti (cat.) .|Lab. Robin, Milano n. 5894/A- - 24 9-1998 3111/R 30-12-1961 
424| Bollo Bile gocce . . . 2 Polifarma, Roma n. 323 - 31- 1-1950 3112/R 31- 1-1961 
425 | Estrofollîicolina uso vet. fiale 105. ce. Recordati, Milano n. 3733 - 26- 7-1950 3113/R 9- 2-1961 
426 | Abicin confetti 12 e 40 î Id. n. 9366 - 20- 8-1959 3114/R 9- 2-1961 
427 |Iodo Metil Fillina fiale 6x5 cc.; sopniate 10; C. Malesci, Firenze n. 4297 - 13-12-1950 
fiale 6x2 cc.; supposte 5 n. 4297/A - 10- 9-1958 
n. 4297/C - 30- 8-1955 3115/R 25- 2-1961 
428 | Aminomal (già Aminofillina) fiale 10x2 cc.; Ja. n. 11226 - 21- 5-1960 
fiale 10x3 cc.; fiale 3x 10 ce.; supposte 5 t. n. 11226/1 - R1- 5-1960 
semplice; supposte 5 t. sedativo; supposte n. 11226/2  - 21- 5-1969 
5 i. papaverina n. 11226/A - Ri- 5-1960 
n. 11226/C  - 21- 5-1969 
n. 11226/H  - P1- 5-1960 3116/R 9 - 2-19601 


EPEOLALITÀ MEDICINALE 


DITTA - SED 


429 | Pasamil 50 e 100 compresse t, sodico . IT. Locatelli, Padova 
430 } Stellamicina 16, 12, 14 capsule da 250 mg.|Pierrel, Milano 
#31 |Strepial Tiazolo compresse da g. 0,50; fiale! T. Locatelli, Padova 
5x5 cc. 
432 | Kinotan compresse; fiale 5xf cc; fiale 3x3 Id. 
Ce. 
433 | Antlasmol 89 confetti (cat.) . stag Farnova, Novara 
434 | Eudigital liquido do. 0006 + 0 + +|T. Locatelli, Padova 
435 | Isacol 15 compresse... 0.0. + « + .|A. Malizia, Milano 
436 | Rimifon Roche 1000x£. 6,03 è «6 + +| Prod. Roche, Milano 
437 |Iodosolfina Cutolo gocce > .| Cutolo Calosi, Napoli 
438 | Aminophilline 25 compresse da e. 0,10 .|Farber Ref, Milano 
489 | Quinby fiale 12x1,5 ec, Luria va .}A. Malizia, Milano 
440 Canfofillina fiale 3x10 ee.; 5 supposte C. Malesci, Firenze 
441 VAECKOL ini tuite lé preparazioni T. Locatelli, Padova 
442 | Flavitan 20 compresse x 0,003; fiale 6x2 cc. Id. 
443 | Rowamyelin compresse 2.0.0. +| Chifarin, Genova 
444}Epatmin Vit sciroppo 200 g.; fiale 6x5 cc. . | Guidotti, Pisa 
445 | Solucamphrte Uabaina 5 supposte . . .|Lab. Delaiande, Torino 
446 |Amniovis fiale 10x10 ce... . 0. 4a + .| Vister Vismara, Como © 
447 |Dumitone compresse 30°... 0. ++ .{ Recordati, Milano 
448 | Antemovis fiacone 10 ce. VR .| Vister Vismara, Como 
449 | Beflavina 100 compresse da 3 mg. Prod. Roche, Milane 
450 | Deptadol fiale 5x1 ce, C. Corvi, Piacenza 
451 | Beminal Bi2 capsule 30 (ferro, fegato, ac. ‘fo. Sisma, Roma 
lico); capstile 30-50 (senza ac. felico) 
452 | Concicliha (già Prociclina); supposte adulli | Luso Farmaco, Milano 
(cat.); supposte bambini fserié) 
453 | Embran fiale 3x2 co. Ist. Sier. Berna, Como 
454 i peiroppo 150 cc. arsenicale; "fiale Biotrading, Milano 
10x28 
455 | Orapen rene compresse . . ,. + + +{ Lab. Ital, Robin, Milano 
456 | Vagolisin compresse; goéce . . . .. + Cons. Néot. Naz., Roma 
457 | Trisulfan con Penicillina discoidi 10 U.|C. Erba, Milano 
200.000 (cat.) 
458 | Suavitil 20, 59, 190 compresse da 1 mg. .|Glaxo, Verona 
459 | Ecomytrin unguento . . Cons. Néot, Naz. Roma 
460 | Capsule purgative composte alla Fenoifta- | Locatelli, Padova 
leina 
461 | Purgante liquido composto (già Vefetalium) Id. 
fiac. 120 g. 
462 | Riposo cialdini 12 . Id. 
463 | Azobutil fiale 6 x 5 cc. . È ld. 
464 | Zoo Arsile uso veterinario fiale 5 x FO cc. C. Erba, Milano 
465 | Testormon' 4 fiale x 10 mg. . .... Id. 
466 | Germitol uso vet. 10 candelette Id. 
467|Tetrex gocce pediatriche; sciroppo da mg. |Cons. Neot. Naz., Roma 
250; sciroppo da mg. 125; flacone 100 msg. 
intram., flaconé 250 mig, intram., flacone! 
500 mg. intram. 
468 | Clinestrol tutte le sue confezioni . .|Lab. Glaxo, Verona 
469 | Berin fiale 3 x 1cc. da 20 mg.; fiale 3 x 1 Id. 
cc. da 50 mg.; compresse 20 da 1 mg. 
ompresse 20 da 5 mg. 
470|Olio Etereo Felce Maschio capsule 12. . C. Erba, Milano 
471|Cloridrolo 20 compresse. .... 0. . Id. 
472|Leonusina $ supposte. . 0... 1a. 
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dl flacone 50 g La Comm. Farmac., Roma! u. 15669 - 5- 9-1959 3161/R 
474! Brufalgin flac, 5 x 10 ‘co. tappo perfor. F. Galli, Mifano i n 3930 - 29- 9-1955 3162/R 
475| Benapen flac. 2, 5 e 10 dosi . + +| Glaxo, Verona n. 11815 - 23-11-1956 3163/R 
4765; Anetalna fiale 3 da 100 mg. . x Id. n. 3780 - 11- 8-1950 3164/R 
477 i Celin fiale 3 x 5 cc.; 28 compresse . x Id. n. 1018 - 30- 6-1950 3165/R 
478. Celin 500 compresse 10 e 20 x 500 ing. Id. u. 1018/A - 23- 8-1955 3166/R 
| - 10- 2-1956 
479| Longosulfan discoidi 10 x 0,5 g. «+ + .|C. Erba, Milano n. 13789 - + 51958 3167/R 
480! Longosulfan fiale 3 x 3 60.0... Id. n. 13789/A - 10- 4-1959 3168/R 
481' Penicillina V Erba discoidi 1°. . suoi Id. n. 12504 - 3 6-19%57 3169/R 
482: Esa B supposte 6 x 50 mg. (cat.) . & 1a. n. 3582/A- - 21-40-1955 2170/R 
483° Erbamil ci Passiflora (cat.) flacone g. 40 Id. | n. 9264/A0 - 2- 2-1955 3171/R 
gocce 
584, Eromiol supposte (cat.) . sua a Id. n. 3574/A - 24 3-1960 3172/R 
45 Panasil discoidi 20 . Id. n. 6467 - 24 4-1952 3173/R 
486 Tioctalin fiale 6 x 2 ce. . Id. | n. 11531 - 23 8-4956 3174/R 
487 Cna Erba compresse vit. uso ped. Id. n. 12268/D - 14-12-1959 3175/R 
cat. 
488 Neodigal supposte cat.) Id. n. 5872 -23- 1-1952 3176/R 
489‘ Penicillina sosp. oleosa tutte le sue confe-|Glaxo, Verona n. 3548 - 2- 9-1959 3177/R 
+ ZIONI 
490, Dinestrol tutte le sue confezioni . Td. n. 3628 - 19- 7-1960 3178/R 
491 | Ethamolin fiale 6 x 2 cc Id. n. 4752 < 12- (III 3179/R 
492: l'entodal tutte le sue confezioni . 4 Id. n. 3304 - 9 5-1950 8180/R 
493! Follicormon fiale 3 x 1 ce. C. Erba, Milauo n. 27 - 28- 51913 3181/R. 
494! IWicillina Ap Erba discoidi 12 x 200.000 U. Id. n. 974 - 14- 21955 3182/R 
495. Candiamina fiale 5 x 1 ce. Id. n. 3609 - 15- 7-1950 3083/E 
496 Nea Tizide iniett. (lac. s. 0,8 (cat.) . Id, n. S255/A - 15- 2-190£ 3184/R 
497. Ortoiodina gocce fiae. I) ce. Id. n. 6367 < 6-01 3185/R 
498‘ Chemi Trisulfan Stearato discoidi 10 (cat.) 14. Lom. 10853/F 0 - 18 2-1956- 3186/R 
499: Aspirolina 10 e 20 compresse c/ caffeina . Id. n. 6345 - 8- 5-1953 3187/R 
500: senti! uso vet. fiale 3 x 2 ec. (cat.) . 1d. n. T586/A - 23- 3-1953 3188/R 
501, Esentil 6 supposte {cat.} Id. n. 7586/B = - 19- 1-1956 3189/R 
5021 Pas Erba Sodico discoidi 100 ‘cat.) . 1A. n. 5428 - 2A0-1951 3190/R 
508! Seclomicina 2 e 5 dosi (serie « 500 ») Glaxo, Verana n. 7656/2 - 25-10-1956 
È ni. 7656/3 - 25-10-1956 3191/R 
DOSOSCSHIezA fiale 350.000 U. ped. (cat.) A Id. n. 7656/D = - 2I- 6-19 3192 /R 
505, Brufaneusoì (già Aneuxol} ffac. 5 x 10 ce.|F. Galli, Milano n. 4618 - 21- 9-1955 3193/R 
i tappo perf. 
5061 Morfogenico flacome 100 &. uso ped. . Ist. Ter. Romano, Roma n. 855 - 12- 9-1947 3194/R 
507. Hemosalus B12 fiala x 1 ce. | Farnova, Novara n. 4787 - 23- 4-1951 3195 /R 
508! Ifilifane uso vet. 4-12 siringhe ponuata in-!Vister, Como n. 10874/A-1 - 19- 2-1960 3196/R 
framanmin. | 
509. sSulfor .{ Fism, Milano n. 6458 -19- 0-1993 | 3197/R 
i Sedosulfor flac. 30 ce.; fiale 12 x 1, 2 ce 
PP urado; fiale 6 x 1 cc, 10 urado; fiale | 
DD x 3 ee. 2 rado; 
! Sulfor Fisin fiale 6 x 1 ce. 1° Lrado; fiale 
f 2x3 ce. 2 grado E I 
510, Fosylutamina fiale 3 x 5 ec. Baldacci. Pisa i n. 16862 - 24- 3-1960 3198/R 
513} Fosylutamina fiale 5 x ? ce. serie) Id. n. 1862/10 - 24- 3-1969 3199/R 
512! Fosglutamina fiale 10 x 2 ce, (serie) . . Id. n. 16862/1 - 24- 3-190 3200 /R 
513) Tefurin compresse Wi... 0... Prod. Roche, Milano. n. 3545 - 21- 6-1950 3201/R 
514 Liranol discoidi 25 x 10 ing. serie)... E Italo Americani. n. 13249/2 - 23- 1-1960 3202/R 
oma 
SISÎ Liranol gocce 100 cc. (cat.) . sa Id. n. 13249/B = - 23- 1-1960 3203/R 
5161 Ritmon compresse 25 . - » + .| Fontana, Terni n. 8800 - 5- 41954 3204 /R 
517| Trombofob pomata g. n eg. #0. + + «| Zilliken, Genova n. 10325/A - 18- 3-1960 3206/R 
518 Pielecian fiala 1x20 ce.; fiale 35x20 cec.;| Glaxo, Verona n. 3305 - 9- 5-150 3206/R 
fiala 1 x 10 cc. tipo asccend, 
619 | Rristaciclina 25-100 capsule da 100 mg. (serie}| Cons. Neot. Naz., Roma | n. 9708/1 - RR- 2-1957 3207 /R. 
520! Metral COMPFESsa . «. + 0 +... .| Benedetti, Firenze —_ — 3208 /R 


: 


| 
| 
| 


} 


Data 


81-12-1960 
31-12-1960 
25- 2-1961 

— 3-1961 
25- 2-1961 
25- 2-1961 


25- 2-1961 
25- 2-1961 
25- 2-1561 
25- 2-1961 
25- 2-1961 


2-1961 
2-1961 
2-1961 
3-1961 


25- 2-1961 
21961 


2-1961 
2-1961 
2-1961 
27- 2-1961 
27- 2-1961 
27- 2-1961 
27- 2-1961 
27- 2-1961 
27- 2-1961 
27- 2-1961 
27- 2-1961 
27- 2-1961 
27- 24961 


27- 2-1961 
27- 2-1961 
30-12-1960 


30-12-1960 
30-12-1960 
7T- 3-1961 


30-12-1960 


30-12-1960 
30-12-1960 
30-12-1960 
17- 3-1961 
30-12-1960 


30-12-1960 

7- 31961 
17- 31961 
17- 3-1961 


17- 3-1961 
17- 3-1961 
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di revoca 


21.) fodarsolo B12 sciroppo 300 cc, da 200 meg.!V. Baldacci, Pisa 
:Levadone 5 e 2 fiale x 1 ce. 2° grado di-|C. Erba, Milano 
scoidi 20 


Levadone fiale 5 x 1 cc. » grado; supposta Id, 
6 di 2° grado 
Levadone supposte 6 di 1° grado . . . . Id. 
525 Lecitina semplice fiale 10 x 2 cc.; fiale Id. 
| 5 x 5 cc. 
526 | Glarocillina 2500 (serie di cat.) .| Lab. Giaxòo, Verona 
527! Endo I Bi fiale 4 x 1cc. . . . .|Farm. Ledig., Salerno 


628] Vtrosil sciroppo 150 ce. normale; fiale 10 > x 2] Biotradiag, Milano 
cc. semplice; fiale 10 x 2 cc. valerianato 


529] Ascorbina 40 discoidi da 25 mg. . . . . .|C. Erba, Milano 


530 | Vaccino Virus Influenzale fiala 1 x 1 cc. .{Ist. Sier. Milanese, Mi 


lano 


531 | Solufillina, fiale 3 x 5 ce.; fiale 6 x 5 ce.;|C. Malesci, Firenze 
fiale 10 x 3 cec.; fiale 5 x 2 cc. sedativa: 
confetti 20 trinitrina; fiale 3 x 10 co. 

532 | Peniclilina G Erba sale sodico flac. 200.000 U!C. Erba, Milano 

533 | Insulina Vister flacone 5 cc. x 500 UI .. .| Vismara Terap.,, Como 


534! Insulina Vister (cat. ritardo) fiacone 5 cc. Id. 
. Xx 100 UTI” 


x 20 UI (serie) 
536 | Insulina Visfer fiacone 5 cc. x 100 UI . 
537 | Estratto di Bile Choay polvere . 
538! Seciomicina (cat. solubile) fiacone 5 dosi 
539! Tyzine soluzione nasale flacone da 10 cc, 


535 | Insulina Vister (cat. ritardo) flacone 5 ce. Lo Id. 


S.I ta ‘ Milano 
.}Lab. Giax0, Yerona 
.|Pfizer Corp., Roma 


540] Mercuroxyl Intra compresse . . . . . . {Intra Med., Roma 
541) Vasobiol (ora Livertens) 40 compresse . .!Ist. Carievaro, Parma 
542| Venema Iperattivo (cat.) flacone 10 cc. x |Farmitalia, Milano 


A 150 

543 Ascorbutina flale 5 x 1 cc. da 50 mg.; fiale 
19 x 1 co. da 45 mg. 

544 | Tavolette Penicillina Schenley tavolette 23| Lab. Robin, Milano 
x 5000 U : 

545} Tetravalcium fiale da 2 cc. (semplice); fiale{ T, Locatetli, Padova 
da 5 ce. (semplice); fiale da 10 ce. (sera- 
plice) 

546| Mephapenihyl uso veterinario intiett. flaco-| Pitmana Moore, Roma 
ne 109 cc, 

547 | Aminevan (già Hepatevan) 24 tavolette (cat.) | Importex, Trieste 


Pitmann Moore, Roma 


54R| Sfellamicina 8-10-12-14-16 capsule mg. 125. .|Pierrél, Milano 


549] Gamma Globulina fiala da 1 cc.; fiala da; Cristiaens It., Milano 
2 cc.; fiala da 5 


550) Hibitane Antistaminico uso vet. 1 e 10 iu-|Vister Vismara, Como 
petti 
551|Iniezioni Fosfobalsamiche . . . Gatti Dino, Genova 
552 | Hepatevan fiale 25 x 2 cc.; fiacone multi. | Inportex, Trieste 
dose da 25 cc.; fiale 25 x 2 cc. (cat. Total); 
fiacone 114 e. (cat. Oral) 
653 | Antispalmol 30 pillole cheratin.; 10 e 20 com-|T. Locatelli, Padova 
| presse (senza vit, PP) 
Strepto Penirazina (cat. Lipio) fiac. 500.000! Maestretti, Milano 
U + diluente; flac, 250.000 U + diluente? 
(serie) 


N 


555) Ilosone Sulfa 24 tavoletta . . . + «è : , .|jManetti Roberts, Firenz 


6556) Varilor Wellcome gocce 14 cc. . . . +. .|Farmacosmici, Milano 
557] Biocostene confetti 30... . + x « « .{Leo, Roma 


558.1 Ovuli Sintoformio e Sulfamide . .. . .|Sinas, Scandicol (Firenze) 


5591 Pomata al Sintoformio . >. . + wa Id. 


n. 11206 = - 1 6-1956 
n. 5077 - 15- 41954 
n. SIN77A  - 19-11-1952 
n. 6077/B = - 30- 6-1954 
n. 88 - 29- 5-1943 
n. 19588/B-2 - 12- 1-1960 . 
n. 7406 - 3- 6-1953 
n. 11828 - P4-11-1956 
n. 11828/A - 5- 3-1957 
n. 11828/C - 5- 5-1957 
n. 2952 - 13- 2-1950 
n. 12984 = - 5- 8-1957 
n. 3303 - 9 5-1950 
m. 3303/A - 28- 6-1952 
m. 3303/B - 3-11-1954 
n. 6556 - 6- 6-1952 
n. 1020 - 16- 1-1968 
n, 1020/A - 2- 11959 
R. 1020/A-1 .- 8 1-1959 
n. 1020/1  - 2- 1-1959 
n. 2827 - 31- 1-1950 
n. 7006/A - 1 9-1954 
n. 11608 = - 11-10-1956 
n. 8119 - 22- 9-1953 
n. 2929 - 28- 7-1949 
a. 554/A - 9- 5-1952 
n. 8234 - 7-10-1959 
n. 8234/1 - 7-101959 
n. 1450 - 6 3-1953 
n. 2063 - 6-10-1960 
n. 2063/1 - 6-10-1960 
n. 2063/2 - 6-10-1960 
n. 13472 - 13-11-1957 
n. 6266/A - 21-11-1952 
- 13- 2-1954 
n. puella 15-11-1959 
n. 1062 - 10-12-1955 
n. 10626/A - 28- 1-1956 
a. 10626/B - 28- 11956 
n. 10871/C - 9 41960 
aut. M.I. - 17-12-1935 
n. 5711 - 19-12-1951 
rt. S71L/A - 2-11-1953 
n. 502 - 11-10-1956 
n. 502/C = -2i- 3-1952 
n. 15324/A - 9 5-1960 
n. 15324/A-1 - 9 5-1960 
n. 15661/A - 5- 2-1960 
n. 8911 5- 5-1954 
n. 12762 - 2- 8-1957 
aut, ACIS - 25-11-1946 
aut. ACIS - 25-11-1946 


L. 
| 


3209/R 
3210/R 


3211/R 


3212/R 
3213/R 


3214/R 
3215/R 


3216/R 
3217/R 
8218/R 


3219/R 
= /R 

221/R 
Ln 


3223/R 


3224/R 
3225/R 

3226/R 
; IR 
3228/R 
3229/R 
3230/R 


3231/R 
3232/R 


3233/R 
3234/R 


3235/R 
3236/R 


3237/R 
3238/R 


3240/R 


3241/R 
3242/R 


3243/R 
3244/R 
3245/R 
3246/R 
3247/R 


17- 3-1901 
T- 3-1061 


T- 3-1961 


7- 3-1961 
17- 3-1961 


17- 3-1961 
17- 3-1961 


30-12-1960 
T- 3-1961 
30-12-1960 


17- 31961 
17- 3-1961 
17- 3-1901 
17- 3-1961 


17- 3-1961 


17- 3-1961 
17- 3-1961 
17- 3-1961 
17- 3-196 
17- 3-1961 
15- 31961 
17- 3-1961 


17- 3-1908 
17- 3-1961 


26- 31961 
25- 3-1901 


25- B-1961 
26- 3-19601 


25- 319% 
25- 3-1961 
12- 4-1961 
23- 6-1961 


12- 4-1961 
12- 4-1961 


-18- 4-19610 
a 5-1961 
2 3-1961 
i 5-1961 
13- 6-1961 


DS 
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Ue. di revoca 
x | 
I De ione = = Qui 
560 | Sintosit Piridina . . . . . . .} Sims, Scandicci (Firenze;| aut. ACIS - 30- 9-1%6 3248/R 13- 5-10G1 
561|Sintosil Ttazoto . . Si Id. aut ACIS O - 27-11-19% 3249/R 13- 5-1961 
562) rstainar compresse e supposte . .1 Cons. Neul. Naz., Ioma | n. 4612 -- D1- 3-1901 3250/ 13- 6-196L 
503! narcovene SI fiela da 5 e 10 cc, ‘ic. Erba, Milauo n. 3080 - 17-83-1950 3251/R 13- 4-1961 
564; Chemitrisulfano uso vet. hoccetta gs. 100 e’ Ta. n. 10853/G  - 30- 8-1956 | 3252/R 2- 4-19G1 
I &. 200 (cat, sosp.) i 
565' Oral Zoaarsile uso vet. polvere g. 500. Id. n. 13200 - R-11-1947 3254/R Î 4- 4-19GL 
566| Corticosurrene Vila fiale 5 x 1,5 ce, normale; | Vita Farin., Torino n. 8924 - I- d-1994 È 
i fiale 12 x 1,5 cc. normale; fiale 3x15 ce. | n. 8R4/ - 23- 4-1959 
forte; fiatle 3 x 1,5 cc. fortissimo ci AS - A (aa li Lai 
+ SIR » #3- 4-1900 254/! —S 
567; Wwybiotic 6 caramelle "Labor. italo Americani,i n. 10159 - 24-11-1955 3255/R 4- 4-1961 
| : Aprilia | 
5681 Colyne Cospem fiale 3 x 3 cc. uso orale . A. Saita, Milano n. 2722 - 15-12-1919 3256/R }2- 4-1961 
569) M'olicalcium. sciroppo flac. 150 ce. lle Milano n. 14345 - 77-11-1958 3257/R | 13- 5-1961 
570! Policalcium cf Guaiacoto (cat.) fiale 6 x si ld. n. 15345/4-1 20- 2-1960 3258/R * 13- 5-196t 
ce. (serie) l | 
571 Policalcium Magnesiaco (cat.) fiale 6 x 5 cc. | Id. n. 14345/B-1 - 20- 2-1960 | 3259/R 0 | 13- 6-1961 
i {serie} ‘ 
572! Mercaproto fiale 10 x 0,05; fiala 10 x 0,10 .|Pierra, Roma n. 5894 - 16- 2-1952 3260/R 13- 5 1061 
373; Mepantin compresse ue MI Id. nm. 5020 28-14-1951 S261/R 1 15- 51061 
Gr4|Anemipan sciroppo flac. 125 gs. . . . .| Sir, Roma n. 1460 - 30- 6-11 3262/KR 13- 5-1961 
575} Lentostamin 10 capsule . A Italseber, Milano n. 15083 - 29- 8-1959 3263/R; 13- 5-106L 
576} Valero Neurose BI fiale 10 x 2 cc. Ra ciccnica Igea, Ca-| n. 64569 - 20- 5-1952 3264/R | 29- 4-1961 
ania } 
577! 4netaina fiale 6 x 0,99; 10 compresse da Ro Verona n. 3780 - 11- 8-1060 3265) i 13- 5-1961 
: 2. 0,10 j i 
578| Kustrin 10 compresse .| Farmitalia, Milano n. 181% - 19- 11961 3266/R | 27- 5-1961 
579? Lipotrefon B12 gocce 10 ce. (cat.) .| Teknofarma, Torino n. 5907/C - 14- 5-1%7 I 3267/R i 13- 5-1961 
580| Supposte Alfa Penicillina 3 supposte dai Bioch. Alfa, Bologna ni. 14091 - 2- 814958 | 
100.000 U; 1 supposta da 300.000 U n. 1409/11 - 2- 8.198 3268/R 13- 5-196L 
581|Solupen 1 fiala x 5 cc. Id. n. 10534 - 20-10-1955 3269/R 13- 5-19GL 
582.tfyosan capsule . . . Alfa I.C.F., Bologna n. 16843 - 19- 4-1960 3270/R. 13- 5-1961 
583! .ntilossieo Alfa in tutte le serie e 'eniegorie | | Bioch. Alfa, Bologna n. 9638 - 4- 11955 3271/R 13- 5-1961 
684} Ansolysen discoidi mg. 20 (serie) Fr nuo Americani,| n. 11516/2 - 2- 2-1958 3272/R 24- 5-1961 
Apri 
685 | Vifamina B2 Alfa fiale 10 x 5 ce. da 1 mg.;! Alfa 1.C.F., Bologna n. 9935 - 4- 4-1959 
compresse 20 da 3 mg. Î n. 9033/A - 4 41959 3273/R. 20- 5-1961 
586! Salris Sodico compresse cher. 100 da g. 0,50 | Vister Vismara, Como n. 2099/C - 29- 2-1952 3274/R 24- 5-1961 
587|Salvis Calcico cachets 30 x 1 g. (cat.) . .| Id. n. 2099/D = - 29- 2-1952 3275/R 24- 5-1961 
588! lifanina HI Alfa fiale 5 x 5 cc. da 1 g.;|Alfa T.C.F., Bologna n. 9936 »- 3- 41959 
t fiale 10 x 5 ce. da g. 0,5; compresse 2 n. 9936/1 - 3- 4-1959 
i da £. 0,5 n. 9936/A - 3- 4-1959 3276/R. 20- 5-196t 
580! Vitamina PP Alfa fiale 10 x 2 ce. da 100 mg.; Id. n. 9934 - 15- 41959 
compresse 25 da g 0,25 n. 9934/A - 15- 4-1959 3277/R 20- 5-1961 
6590: Pitamina B6 Alfa fiale 6 x 1 cc, da mg. W TA. n 9932 - 26- 3-1959 3278/R 24- 5-1961 
591 | Lastofisina 40 è 100 compresse . Morgan, Torino n. 10935 = - 29- 2-1956 | 3279/R 24- 5-1961 
592) Balsocisteina fiale 3 x 5 ce. + solvente; | Olympia Farm., Roma n. pre - era 
supposte 6 adulti; n. A - 20-12-1960 
su de 6 bambini n. ISI40I A - 20-12-1960 3280/R 20- 5-1961 
593 Streptenalfa 3% compresse de Alfa, Bologna n. 9253 - 1- 9-1954 3281/R 24- 5-1961 
594} Gluferol 20 compresse da £. 125; A «ulsposia Lark, Milano n. 13940 - 30- 5-1953 
da g. 100 | n. 13%0/A- - 3D- 5-1958 | 3282/R 24- 5-1961 
595} B 13 Mille fiac. multidose da 10.000 camma .f{Lab. Guieu, Milano n. 9541 - 29- 5-1968 3283/R 20- 5--1961 
596 | Ocaigina 2 e 18 compresse . F. C. R., Reggio Fmîfia | n. 15584 - 29- 8-1959 | 23284/R 20- 5-1961 
597} Miostigmina compresse 2% fiale 10 x 2 ee.; i Bioch. Alfa, Bologna n. 7840 - 16- 5-1953 3235/R 20- 5-1961 
flac. collirio 10 cc. 
598) Acromicina Hac. 30 cc. sosp. orale (cat.) Cyanamid Italia, Catanial n. 8634/D = - 12- 8-1955 3286/R 20- 5-3961 
599 | Acromicina pomata topica g. 14,2 (cat.) Id. n. $634/I - 25-5-1956 3287/R 20- 5-1961 
600! Acromicina pomata oft. g. 3,5 (cat) . . . ld. n. 8634/L - 25- 5-1906 3288/R 20- 5-1961 
601|Acromicina S. V. flac. 60 cc. sosp. orale 1d. n. $634/N — - 16- 4-1967 3289/R 20- 5-1961 
(cat.) . 
602 | .Acromicina fac. 6 cc. sosp. al. oft. (cat.) Id. n. $6347R 3290/R | 20- 5-1961 


| 


- 12- 9-1959 


fd 
DD. 
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z 


SEEBEE 


MIRI ID i 


Sistalvon 20 compresse da 200 mg. . . . 
Sfstalvon polvere ped. g. 45 (cat)... 
Pillole S. Firenze 20 e 25 pillole . . . . 
Pomata :Emorroidal Giova tubetto g. 40 
Solusone collirio fiac. 3 co... ... +. 


Corfavit B1+C fiale 10 x 1 cc. normale; 
fiale 3 x 2 ce. urto 


Benzopen V 12 compresse da g. 0,30. . . 
Vitapen V 12 compresse da g. 0,30. . . . 
Ritardodici fiale liof. 3 + solvente... 
Citolo fiale 12 x 2 00... 60 000 è 
Iodalga flacone 260 g. 


e è 4eéd LE E 


(i 
. 


Cicatrofina flacone 20 g. . 3 «ecs. 
Reumol flacone 50 g. . 
Stnerges Adulti per la Donna fiacone liqui- 
do 225 g. 
Emulsione Angelica fiacone 200 g. semplice; 
-fiacome 200 g. iodato o 
Sfnerges Pueri flacone sciroppo 125 g. ... 
Benicot Roche 20 compresse da mg. 100; fia- 
le è x 2 co. da mg. 100 
Brevatonal fiale 6 x 3 cc. . ..... 
OQvocinnamina fiale 10 x 2 cc... ... 
Spongozyma 10 tubetti emostatici . . , . 
Artroconi 8 supposie . . ... 0... 
Glaxocillina Penicillina con Procaira Glazo 
{sosp. oleosa) flac. 10 cc. da 3.000.000 U - 
Glazocillina Penictllina G Procaina Peni- 
ciilina Crist. (sosp. acquosa) 1 dose 300.000 
+ 100.000 U; 5 dosi 1.5000.000 + 500.000 U 


Leo Icf, Roma 
14. : 


.jBiooh. Aifa, Bologna 


Id. 
Masestretti, Milano 
Biocorfa, Milano 


Ellem, Milano 
Id. 


,| Olympia Farm., Roma 


Ist. Ter. Ambrosiano, Mi 
lano 


Emanuele Giuseppe, Pa. 
via 


Id. 


Id. 
Prod. Roche, Milano 


È Ia. 
Ad, 

Farm. Geygmonat Torr 
‘Pellice 


a È C. I. B., Milamo 


La Gioia, Roma 


{Spa, Milano 
.} Medal Farra., Bologna 


Giaxo, Verona 


Wyamina sciroppo 60 cc. (cat) |. . . . .|Labor. Italo Americani, 
Aprilia 
Thrambocid fiale 25 x 2,1 co. da 100 mg.;|Fism, Milano 
Thrombocid Depot fiale 2 x 1 cc. da 300 
mg. p 
Solprina 12 compresse . . ..... .| Sigma, Roma 
Oxalgina 6 e 10 supposte (cat.) . .|F.C.R., Reggio Emilia 
Beneuril fiale 3 x 2 ce. da 100 mg. urto. .|Geymonat, Torino 
Ferozil ffale 2 ce. tipo urto (cat.) . . . Id. 
Euricino flacone 50 g. è00000+00 + + .|Prochena, Parma 
Azoiodo fiale 10 x 1 cc.; gocce 30 ce. . . Id. 
Ginediolo fiale 3 x 1 cc. da 25 mg.; fiale. La Gioia, Roma 
3 x 1 cc. da 50 mg. 
Fenilcromone compressa 30 da 15 mg.; fiale | Alfa L.C.F., Bologna 
10 x 1 cc. 
Lioseryl fiale 10 x 2,5 cc. brodopeptone vit. | Geymonat, Torino 
fiale 10 x 2,5 ce. semplice 
Ferroi0odol . +... 0. 0 0 + + + + + + .|L, Baistrocchi, Firenze 
BALSUMOL è, L06 Id. 
Pirogasiral . LL... Id. 
Citocromone C fiale 8 x 5 cc. 100 mg. + sol.| Bioch. Alfa, Bologna 


vente; fiale 2 x 5 co. 20 mg. + solvente 


6404 Tetrazol Chintno fiale 4 x 100... +. + 
641) Cobaliina fiala.1 x 3 co. < asi ds 
(7568) 


PETTINARI UMBERTO, direttore 


.|Lisapharma, Como 


Alfa, Bologna 


n, 15577 


n. 15577)A 


n. 1745 
n. 3576 
n, 17514 
a. 10488 


n. 13589 
a, 13579 
R. 17716 
n. 7986 


r. 1660 


n. 1598 
n. 975 
n. 12129 


n. 6068 


12704 
n. 0787 


n. 9458 
n. 4738 
n. 16677 
a. 457/A 
a. 10638 


u. 10558/A 


n. 5607/B 


8368 
83687A 


» 14863 


. 15584/A 


. 6974 

- 9664 
n. 1506 

. 9052/A 


Ra 
n 
n. 6975 
n 
n 


n 
n. 9052/A4 


R. 14934 


n. 3513 


» 4 8-1960 
- 4. 8-1960 
- 13- 6-1952 
» 10- 6-1952 
- 14- 7-1960 
- 27-10-1955 


- 23- 2-1958 
- 22- 2-1958 
- 17- 9-1960 


« 4- 7-1953 


- 53-11-1948 
- 28- 9-1948 

-15-11-1947 
- 13-_3-1957 
- 11- 6-1955 


- 28- 6-1957 
- 31- 7-1952 


- 25-10-1954. 


- 10- 2-1960 
- 18- 3-1960 
1 23- 1-1969 


- 29-10-1955 | 


- 29-10-1955 


- 19 1-1957. 


- 4 1-1958 
- 4- 7-1958 


- 5- 2-1959 
- 27- 7-1960 
- 1- 9-1952 
- 1 9-1952 
- 15-11-1954 
- 21- 9-1948 
- 11- 8-1959 
- 11- 8-1959 
- 6- 6-1959 


- 12- 1-1954 


- 13- 2-1948 > 


- 13- 2-1948 
- 13- 2:1948 
- 77-11-1956 
e 97-11-1956 
- 1- 2-1958 
4- 9-1952 


‘ 3291/R 
3292/R - 
3293/R 
3294/R 
3295/R 
3296/R 


3301/R 
3302/R 
3303/R 
3304/R 


3305/R 


3306/R 
3307/R 
3308/R 


3309/R 


3310/R 
3311/R 


- 3312/R 


3313/R 
3314/R 
3315/R 


‘3317/R 


°  3318/R 


3319/R 


3320/R 
3321/R 
3322/R 
3323/R 
3330/R 
3331/R 


3332/R 
3334/R 


3335/R 


3336/R 
3337/R 
3338/R 


3339/R ‘ 
3340/R 
3341/R 


20- 5 1061 
20- 5-1961 
20-.5-1961 
20- 6-1961 
24- 5-1901 
24- 6-1061 


20- 5-1961 
24- 6-1961 
20- 5-1961 
20- 5-1961 


20- 51961 


20- 51961 
20- 6-1961 
23- 6G-1961 


23- 61961 


23- 6-1961 
23- 6-1901 


23- 6-1961 
22- 6-1961 
23- 6-1961 
22- GA9608 


23- 61961 


23- 6-1961 


23- 6-1961 


22- 6-1961 
22- 6-1961 
23- 6-1961 
23- 6-1981 
22- 6-1961 
22- 6-1961 


23- 6-1961 
23- 6-1961 


23- 6-1961 


23- 6-1961 
27- 6-1961 
23- 6-1961 


23- 6-1961 
22- 6-1961 
22- 6-1961 


="—s n ct rotti TEZZE 


SANTI RAFFAELE, gerente 


(9151451) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G, G. 


PREZZO L. 150 


